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Record  of  vrells,  springs  and  ground-water  levels 
in  the  towns  of 
Berlin,  Cromwell,  Durham,  Meriden, 
Middlefield,  Middletovm,  Portland  and  Wal lingford, 

Connecticut 


Introduction 

The  present  report  gives  the  results  of  an  inventory  of  groimd- 
water  supplies  in  eight  tovms  in  Connecticut.   Similar  work  has  been 
carried  on  in  33  additional  tovms  and  the  publication  of  these 
records  is  in  progress.   The  infonnation  on  well  and  spring  data  given 
in  the  tables  is  in  most  cases  based  on  reports  obtained  from  the 
owner.   The  altitude  given  in  the  tables  for  each  well  or  spring  is 
taken  from  the  nearest  20-foot  contour  shovm  on  the  Federal  Geological 
Survey  topographic  maps.   The  depths  of  most  of  the  dug  vrells  and  the 
v;ater-level  measurements  in  the  observation  wells  were  made  with 
steel  tapes.   The  water-bearing  formation  of  each  well  and  sprin^;  vras 
determined  by  R.  1.1.  Logie  from  published  geologic  data.   The  salinity 
of  the  water  from  each  well  and  spring  is  indicated  in  the  tables  under 
the  heading  "chloride". 

The  w-ork  forming  the  basis  of  this  report  \iras  begun  at  the 
suggestion  of  General  Sanford  H.  '.Tadhams,  Director  of  the  Connecticut 
State  '.later  CoiTmiission,  as  a  nart  of  the  State's  program  of  water  re- 
source studies  under  the  Federal  vrork  nrogramo   The  field  work  Yras 
started  on  October  1,    1954,  by  the  Connecticut  State  Emergency  belief 
Commission  as  a  Federal  Emergency  Relief  Administration  project  and 
since  November  ?^2.  1935  has  been  operated  by  the  Division  of  '..omen's 
and  Professional  Projects  of  the  Works  Progress  Administration  for 
Connecticut  as  Official  Projects  65-15-861,  465-15-3-26  and  665-15-3-116. 


The  Connecticut  State  Planning  Board,  in  cooperation  i/vith  the  State 
Water  Commission,  sponsored  the  project  until  July  1,  1937  when  spon- 
sorship was  assumed  by  the  State  Water  Commission. 

The  vrork  was  done  under  the  supervision  of  W.  H.  Broth'.vell, 
Supervisor  for  the  Works  Progress  Administration,  its  preceding  emer- 
gency administrations,  and  for  the  sponsors.   At  different  times  the 
work  has  been  under  the  direction  of  B.  L.  Bigwood,  S.  F.  Turner,  or 
R.  M.  Legjette,  of  the  Federal  Geological  Survey.   Field  vrork  was 
carried  out  under  the  supervision  of  W,  B.  Evarts  and  R,  I..  Logie. 
The  determinations  of  chloride  given  in  this  report  were  made  by  chem- 
ists of  the  project  staff,  under  the  direct  supervision  of  Arthur 
McDonald.  Y/esleyan  University  furnished  laboratory  facilities  of  the 
Department  of  Chemistry.   Professor  C.  R.  Hoover  of  that  department 
directed  the  work  in  cooperation  vri-th  the  State  Water  Commission  and 
the  Federal  Geological  Survey.   This  report  was  prepared  under  the 
direct  supervision  of  R.  M.  Logie  and  George  Eborsold.   Stencilling, 
reproduction  and  assembly  of  the  report  v>rere  in  charge  of  W.  E. 
Danielson.  The  inventory  for  the  to'.ms  covered  in  this  report  v/as 
made  by  the  follovdng  persons: 

Berlin  E.  Rodens,  R.  E.  Beveridge 

Cromwell  .....  I.  Anderson 

Durham W.  B.  Evarts 

Meriden  E.  Rodens 

Middlefield  ..  G.  C.  Cutter 
Middletown  ...  G.  C.  Cutter 

Portland  I.  Anderson 

Wallingford  ..  Vf,  B.  Evarts 


'^iater- level  measurements  were  also  made  by  the  follov;ing: 

L,  P.  Baker  L.  M.  Hubbard 

D.  E.  Churchill  S.  Italia 

J.  A.  Cosky  S.  Jarvis 

D.  Duilio  R.  M.  Logie 

G,  F.  Freeman  L.  M.  Mansur 

L.  H.  Pratt,  Jr. 
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The  assistance  of  the  administrative  and  engineering  staff  of  the 
Connecticut  State  Water  Commission  is  gratefully  acknowledged.  ViTithout 
the  cooperation  of  well  and  spring  ovmers  and  other  individuals,  this 
report  would  not  have  been  possible.   The  project  appreciates  the 
splendid  cooperation  of  Mr.  V.  J.  Sullivan,  Administrator  of  the  YiTorks 
Progress  Administration,  and  of  the  staff  of  the  '■.■omen's  and  Profess- 
ional Division  under  whose  direct  supervision  this  work  was  accomplished. 

General  Features 

The  eight  towns  covered  in  this  report  comprise  an  area  of  about 
198  square  miles  in  central  Connecticut.   The  population  of  the  area 
in  1930  was  91,180;  Meriden  having  38,481  inhabitants  and  Middletown 
24,554  inhabitants.   The  topography  varies  from  low  to  sharp  relief 
with  the  generally  north-south  trending  trap  ridges  the  most  prominent 
feature.   The  western  part  of  the  area  drains  southward  to  Long  Island 
Sound  and  the  rest  of  the  area  drains  into  the  Connecticut  river. 

The  average  annual  precipitation,  about  45  inches,  is  fairly 
evenly  distributed  throughout  the  year. 

All  of  the  area  covered  by  this  report,  with  the  exception  of  the 
extreme  eastern  part,  is  underlain  by  Triassic  sandstone,  shale  and 
trap.   The  extreme  eastern  part  of  the  region  is  underlain  by 
crystalline  rocks,  chiefly  schist  and  gneiss.   In  most  places,  the 
bedrock  is  overlain  by  glacial  drift,  both  stratified  and  imstratif ied. 
The  average  and  maximum  thickness  of  the  drift,  as  shown  by  the  well 
records,  in  each  of  the  eight  tov/ns  is  given  in  the  summary  tables  of 
depth  to  bedrock. 
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Records  of  wells 


Altitude 
above  sea 

Well 

Ovmer 

level 

Type 

Depth 

Diameter; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches): 

B   1 

Lenwood  Loan  Co. 

60 

Dug 

23.1 

36 

3   2 

L.  M.  Hill           : 

183 

do. 

15.8 

36 

B   3 

V,  Bogus zewski       i 

90 

\   do. 

5,6 

27 

B   4 

G.  Ilildobrant 

210 

do. 

18,1 

B   5 

Mooreland  Hill  School  ; 

210 

do. 

18.2 

24 

B   6 

E.  Mitchell          j 

60 

do. 

8.9 

30 

B   7 

The  Lafayette  Go. 

90 

do. 

20.0 

48 

B   8 

T,  Welowski          \ 

60 

do. 

12.9 

30 

B   9 

P.  Tomasi            \ 

55 

do. 

14,2 

40 

B   10 

W.  Ailing^           1 

190 

do. 

42,0 

36 

B   11 

G.  Ailing 

160 

Drilled 

135.0 

6 

B   12 

J«  Lynch            \ 

55 

Dug 

35,0 

48 

B   13 

M.  Rector            ; 

60 

do. 

10.3 

30 

B   14 

J,  Gacek 

100 

Drilled 

145,0 

6 

B   15 

J.  Greagan           j 

80 

do. 

58,0 

6 

3   17 

G.  B.  Carter 

120 

Dug 

15.0 

30 

B   18 

F.  Popielarozyk 

100 

Drilled 

88.0 

6 

B  19 

L.  Lesgiy 

80 

Dug 

16.0 

30 

B  20 

M.  Graiziano         : 

120 

Drilled 

95,0 

6 

B  21 

W,  C.  Norton         i 

80 

do. 

56.0 

6 

B   22 

J,  Elishia           i 

110 

do. 

152,0 

6 

B  23 

J.  Callahan          ; 

118 

Dug 

19,5 

38 

B   24 

L,  Bradbury 

190 

Drilled 

180,0 

6 

B   25 

Ferndale  Dairy  Inc. 

190 

do. 

257.0 

6 

in  to-pm  of  Berlin,    Comiecticut. 


ITater 

level 

Chloride  l 
(parts    i 

Depth 

Date 

Wg 

11 

Source 

Depth 

bolOTiT 

of 

per      \ 

no 

" 

formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million)  ■ 

n 

1 

Stratified  drift 

12.7 

3-  1-58 

21     1 

B 

Z 

Till 

8.7 

3-24-38 

3 

B 

3 

Stratified  drift 

1.2 

3-30-38 

32 

B 

4 

Till 

14.3 

3-24-38 

5 

B 

5 

do. 

16.2 

5-  1-15 

1 

B 

6 

Stratified  drift 

7.9 

3-  1-38 

29 

B 

7 

do. 

10 

B 

8 

do. 

9.3 

3-  1-38 

15 

B 

9 

do. 

2.5 

3-30-38 

48 

B 

10 

Till 

34.0 

3-24-38 

5 

B 

11 

Trap 

10 

B 

12 

Stratified  drift 

20.0 

3-30-38 

47 

B 

13 

do. 

7.2 

2-24-38 

25 

B 

14 

Sandstone 

80.0 

46.0 

1-  4-38 

8 

B 

15 

Stratified  drift 

0.0 

1-  4-38- 

2 

B 

17 

Till 

8.2 

1-10-38 

10 

3 

18 

Sandstone 

6 

B 

19 

Stratified  drift 

3.5 

2-24-38 

5 

B 

r;o 

Sandstone 

46.0 

2.9 

3-30-58 

6 

B 

21 

Trap 

17.0 

16.0 

6-19-15 

B 

22 

do. 

3 

3 

23 

Till 

12.1 

3-24-38 

8 

B 

24 

Trap 

7 

B 

25 

do. 

52.0 

55.0 

8-  4-31 

15 

Records  of  wells 


I.Yell 

Ovvner 

nc 

. 

3 

26 

;  w. 

I.  Ailing 

B 

27 

^  w. 

Flanigan 

B 

28 

:  w. 

Ailing 

B 

29 

■w. 

Anderson 

B 

30 

'  J. 

Kapustynski 

B 

31 

J. 

Romp ana 

B 

32 

R. 

0.  Clark 

B 

35 

J. 

Christenson 

B 

34 

G. 

Ailing 

B 

35 

Pure  Ice  Go, 

B 

36 

w. 

I,  Haynes 

B 

37 

s. 

Stankiovidcz 

B 

38 

p. 

Gi  anna 

B 

39 

w. 

Emerson 

B 

40 

M. 

Moors 

B 

41 

E. 

Starzecz 

B 

42 

J. 

Seibert 

B 

43 

J. 

Pipkin 

B 

44 

A. 

Pipkin 

E 

45  ^ 

G. 

Bodach 

B 

46 

A. 

Kakaski 

B 

A7  . 

A. 

Dolecki 

B 

48 

C. 

Olson 

B 

49 

F. 

Ripple 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


180 

160 

120 

60 

75 

100 

30 

40 

50 

60 

110 

180 

130 

80 

70 

70 

70 

100 

60 

100 

90 

90 

100 

80 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Dug 

23,7 

do. 

12.2 

do. 

17.7 

do. 

19.9 

do. 

7.7 

Drilled 

;   115.0 

do. 

75.0 

Dug 

5.0 

do. 

17.0 

Drilled 

180,0 

do. 

50.0 

Dug 

15,3 

Drilled 

150.0 

Dug 

21.6 

do. 

20.0 

do. 

11.9 

do. 

27.1 

do. 

26.5 

do. 

37.9 

do. 

22.4 

Drilled 

100.0 

Dug 

33,7 

do,,    , 

20.5 

do. 

12,0 

30 

27 

48 

36 

48 

6 

6 

18 

24 

8 

6 

48 

6 

30 

24 

24 

24 

36 

48 

36 

6 

24 

36 

30 


in  tovra  of  Berlin,  Connecticut  -  Continued 


Source 
formation 

Donth 

to 
bedrock 
(feet) 

Vfeter 

level 

Chloride  ; 
(parts 

per 

million)  ; 

:tq1] 

no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
raeasuro- 

raont 

B  2  6 

:  Trill 

11.0 

;   3-29-38 

33 

E  27 

i  I'rap 

6.0 

G.7 

3-29-33 

7 

B  28 

■  Till 

9.4 

3-29-38 

17 

P  29 

Str,.-,tifiod  drift 

5.0 

2-24-38 

11 

B  oO 

do. 

C    9   U 

2-24-38 

33 

B  .31 

Sandstone 

65.0 

6 

P  32 

Stratified  drift 

4 

B  35 

do. 

1.7 

1-10-38 

2 

B  34 

do. 

6.2 

1-10-38 

7 

E  35 

Trap 

60.0 

25.0 

3-29-30 

18 

B  56 

Sandstone 

0.0 

G.O 

5-  1-15 

B  37 

Till 

7.4 

3-24-38 

171 

B  38 

Trap 

75.0 

17.0 

8-12-20 

19 

B  39 

Till 

13.2 

3-29-38 

1 

B  40 

Stratified  drift 

■ 

14.0 

5-  1-15 

25    i 

B  41 

do. 

3.4 

3-  1-38 

7    1 

B  42 

Till 

21.6 

2-24-33 

9 

B  43 

do.               ; 

21.4 

1-11-38 

53 

B  44 

Stratified  drift     • 

.  20.2 

1-10-38 

9 

B  45 

Till 

6.0 

1-11-38 

14     1 

B  46 

Sandstone 

19.0 

17 

B  47 

Till 

24.0     : 

2-3.9 

2-2-1-38 

15     1 

B  48 

do. 

12.0 

2-24-33 

27     i 

B  49 

Stratified  drift     \ 

5.5    ; 

3-  2-33  . 

9     \ 
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Records  of  wells 


Altitude 

;   above  sea 

Well 

Ovmer 

;    leTol 

Type 

Depth 

Diameter 

no. 

■    (feet) 

(foot) 

(inches) 

B  50 

E  Wall  Estate 

70 

Dug 

18,9 

48 

B   Li 

3.  "Pora 

60 

do. 

21.9 

30 

B  58 

■],   Y?fle7',iano 

1      50 

Drilled 

71.0 

6 

B   5 '5 

■  '.■''  ,*  ii-ig: 

55 

Dug 

9.6 

24 

E  5-4 

?j'-:-"l:.r   i-''-t-Vxngs  Bank 

50 

do. 

13.1 

36 

B  55 

1:    B-'-'ii.vn 

50 

do. 

17.8 

30 

B  5.- 

W,  Jinerj 

55 

do. 

29.7 

48 

B  57 

3.  Fullit 

140 

do. 

20.9 

36 

B  53 

P.  McGee 

180 

do. 

20.5 

30 

B  59 

G,  Munson 

100 

do. 

17.3 

24 

B  60 

J«  Nelson 

100 

Drilled 

245,0 

6 

B  61 

L.  Semdford 

180 

Dug 

15.6 

48 

B  62 

J,  NarVGZ  67710  2 

160 

do. 

14,0 

30 

B  63 

T.  i'litschki 

150 

do. 

17.3 

36 

B  64 

A.  Moguliski 

50 

do. 

17.8 

16 

B  65 

H.  Pokrul 

60 

do. 

10.0 

48 

B  66 

W,  Kochanovdoz 

90 

do. 

44.1 

30 

B  67 

C.  Nott 

100 

Drilled 

170.0 

6 

B  68 

J.  Willis 

90 

do. 

165.0 

6 

B  69 

H.  Brown 

100 

Dug 

28.3   ; 

30 

B  70 

J,  Getzowic?! 

100 

do. 

19.8 

24 

B   71 

Jo  Getzewich 

100 

do. 

13.2 

24 

B   7?! 

H.  M.  Boll 

100 

do. 

20.0 

24 

B   73 

1\,  Liebert 

120 

Drilled  . 

300,0   1 

6 

in  town  of  Berlin,  Connecticut  -  Continued 


Water 

level 

Chloride  i 
(parts   1 

i   Depth 

Date 

Well 

Source 

Depth 

below 

1    °^ 

per     i 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million); 

bedrock 

surface 

:   ment 

(feet) 

(feet) 

B  50 

;  Stratified  drift 

1 

7.1 

j    3-  1-38 

5    1 

B  51 

do. 

! 

8,E 

i   3-  2-38 

i     63 

B  52 

!  Sandstone 

16.0 

6.2 

1   9-21-20 

7 

B  53 

Stratified  drift 

2.1 

1   3-  7-38 

39 

B  54 

do. 

9.0 

3-  7-38 

12 

B  55 

do. 

i 

7.1 

1   3-30-38 

10 

B  56 

\   Till 

1 

12.8 

i   3-30-38 

20 

B  57 

do. 

1    10.5 

1   3-30-38 

1      7 

B  58 

do. 

! 
; 

10.7 

3-29-38 

5       i 

B  59 

do. 

i 

i 

10.3 

3-23-38 

2 

B  60 

1  Sandstone 

10.0 

7 

B  61 

\   Till 

: 

8.0 

3-24-38 

45 

3  62 

do. 

; 

9.6 

3-24-38 

5 

B  63 

do. 

10.9 

3-30-38 

5     1 

B  64 

\   Stratified  drift 

13.9 

3-  7-38 

26 

B  66 

do. 

6.0 

3-  2-38 

5     1 

B  66 

do. 

40.3 

2-21-38 

5 

B  67 

Sandstone 

70.0 

7 

B  68 

do. 

7 

B  69 

Till 

24.1 

2-23-38 

5 

B  70 

do. 

13.9 

2-23-38 

15 

B  71 

do. 

6^6 

2-23-38 

9     1 

B  72  . 

Stratified  drift 

17.5 

2-23-38 

i 
11 

B  73  ; 

Sandstone            1 

9 

10 


Records  of  wells 


Well 


no, 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter ; 
(inches) 


B 

74 

Connecticut  Power  Co, 

130 

Drilled 

B 

75 

J. 

Schmidt 

80 

Dug 

B 

76 

G. 

i^Iorth 

100 

do. 

B 

77 

A. 

Webster 

90 

do. 

3 

78 

N. 

Cienicwicz 

60 

Driven 

79 

J. 

Hook 

60 

Dug 

B 

80 

Bauer  Estate 

65 

do. 

B 

81 

F. 

Kozuch 

50 

do. 

B 

82 

s. 

C ashman 

60 

do. 

B 

33 

F. 

Claskowski 

90 

do. 

B 

84 

S, 

Bobec 

160 

do. 

B 

85 

s. 

Gunters 

170 

do. 

B 

86 

J. 

Ross 

97 

Drilled 

B 

87 

P. 

Scalora 

220 

Dug 

B 

88 

A. 

Chinowski 

180 

do. 

B 

89 

M. 

A.  Pabst 

160 

Drilled 

B 

90 

F. 

Crane 

180 

Dug 

B 

91 

w. 

W,  Y/inchell 

200 

do. 

B 

92 

A. 

Bora juk 

200 

do. 

B 

93 

s. 

Petroski 

65 

do. 

B 

94 

P. 

Friend 

50 

do. 

B 

95 

S. 

Wroblev/ski 

50 

do. 

B 

96 

P. 

Lowohy 

50 

Drilled 

B 

97 

D. 

McLarty 

90 

Dug 

110.0 
26.1 
18,9 
11.7 
60.0 
8.2 
31,3 
15,7 
17.9 
31,1 
30.0 
29.0 
97,0 
22.7 
21,5 

35.7 
13.6 
19.9 
14.7 
17,1 
22,0 
101.0 
11.9 


6 
36 
30 

36 

1-1 
24 

24 

30 

30 

24 

30 

6 
24 
24 

6 
24 
24 
24 
24 
24 
27 

6 
24 
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131  town  of  Berlin.  Comifcticut  •-  Continued 


'iToJ.l 
no. 


b our  CO 
formation 


B 

7^- 

Sandstone 

E 

75 

Stratified 

drift 

Tl 

76 

do. 

P 

77 

do . 

h 

73 

do. 

B 

79 

do. 

B 

80 

do. 

B 

Gl 

do . 

B 

82 

do. 

B 

85 

do. 

B 

8d- 

:  'lill 

E 

85 

d.. . 

B 

86 

i  Sandstone 

n 

87 

■  Till 

B 

83 

'  Stratified 

da-ift 

B 

83 

:  Sandstone 

B 

90 

:  Till 

B 

91 

:  Stratified 

drift 

B 

92 

do. 

B 

93 

do- 

B 

94 

do. 

D 

95 

do. 

B 

96 

;  Sandstone 

B 

97 

:  Stratified 

drift 

T'/atcr      lovol 
Do  otii 


Depth 

to 
bodroclr 
(feet) 


28.0 


6.0 


SCO 


bo  lov/ 
land 
surface 
(feet) 


14.0 

15.5 

11.9 

4.7 

2.0 

27.8 
9.0 
7.9 

19.  G 

10.5 

26.0 

14.6 

8.2 

31.1 
4.9 
9.5 
9.9 
5.6 

18.0 

7.9 


THTc 
of 
mcasuro- 
incnt 


1-11-38 
1-11-38 
2-21-38 
2-21-38 

3-  7-38 
3-  8-38 
3-  7-58 
3-  8-38 
3-23-38 


5-  1-15 
3-23-38 
3-23-38 

3-23-38 
3-23-38 
3-23-33 
3-  8-38 
3-  7-38 
3-  7-38 

2-21-38 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


5 

12 

4 

2 

17 

4 

23 

21 

10 

7 

27 

9 

13 

19 

2 

37 

4 

2 

3 

42 

8 

7 

5 

17 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


B  98 
B  99 
B  100 
B  101 
B  102 
B  103 
B  104 
B  105 
B  106 
B  107 
B  108 
B  109 
B  110 
B  111 
B  112 
B  113 
B  114 
B  115 
B  116 
B  117 
B  118 
3  119 
B  120 
B  121 


J,  Kamenski 
0.  Bur ok 
R,  Nocra 
S ,  Payani  s 
P,  Bruzik 
A.  Bergstrora 
M,  ReevGS 
S,  Aohtiek 
A.  l^olligan 
G,  Zv/iok 


F.  Drachenberg 


Ko  Ls-bieniec 
Ao  P»  Powers 
H.  Schroeder 
W,  Schroodor 

E,  Hubbard 
H.  Haywood 
Wo  Pludo 
I,  Baldwin 
M,  Dunham 
Ivi.  Dunham 

G,  W.  Dickinson 

F,  BrandegG 
R.  Galvin 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


90 

80 

50 

60 

65 

90 

230 

240 

90 

60 

90 

90 

110 

130 

90 

90 

180 

230 

230 

160 

120 

130 

150 

130 


Typo 


Depth 
(feet) 


Diameter  ■ 
(inches ) 


Drilled 

Dug 

Drilled 

Driven 

Drilled 

Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

Driven 
Dug- 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do* 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 


115.0 
11,8 

180.0 
35.0 
85.0 
20,4 
10.2 
72,0 
22.9 
37,0 
25.1 
25,1 
37,0 
26.0 
91.5 
22,8 
60.0 
21.7 
21.5 
20,3 
14.5 
28.3 
61,5 
22.7 


6 
36 

6 

1* 

6 
24 
36 

6 
30 


1-^ 


36 
36 
24 
30 
6 
30 
36 
24 
36 
36 
24 
30 
30 
24 
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in  tovm  of  Borlin,  Connec'cicut  -  Continued 


Hater   level 


ITell 
no. 


Source 
foriiiation 


Depth 

to 
hcdrocl: 
(feet) 


Depth 
bo  low 
land 
surface 
(feet) 


Date 

of 
ineasure- 
rnent 


Chloride 
(part a 

per 

million) 


B  98 
L  99 
B  100 
p.  101 
D  102 
B  103 
B  104 
B  105 
B  106 
B  107 
B  103 
B  109 
B  110 
B  111 
B  112 
B  113 
B  114 
B  115 
B  116 
B  117 
B  118 
B  119 
B  120 
B  121 


Sandstone 

Stratified  drift 
:  Sandntone 
';  Stratified  di'ift 
:  Trap 
:  Till 

do. 
:  Sandstone 

Till 
'■■   Stratified  drift 
do . 

Till 
do. 

Stratified  drift 
:  Sandstone 
;  Till 
■   Stratified  drift 

;  Till 

do  = 

do. 

do. 
;  Stratified  drift 
:  Till 

do. 


40.0 


40.0 


20.0 


22.0 


4.5 


9.6 

10.0 
5.4 
17.0 
12.8 
3.6 
23.6 
19.3 


1-11-38 


3-22-38 

3-23-38 
3-22-38 
2-  3-33 
1-11-38 
1-12-38 
2-21-38 
2-15-38 


16.0 

2-15-38 

12.0 

5-   1-15 

20.0 

3-22-38 

14.8 

:       3-22-38 

13.5 

3-22-38 

7.8 

3-22-38 

17.9 

2-15-38 

27.1 

2-16-30 

8.5 

2-18-38 

19 
46 

9 
19 

5 
59 

2 

15 
17 
38 

7 

5 
10 
10 
23 

3 
11 

9 
21 

5 
19 

7 

5 
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Records   of  wells 


Altitude  '■: 
above  sea! 

Well 

Oiwier        j 

level 

Typo  \ 

Depth 

Diameter; 

no. 

(foot)    i 

(feet) 

(inches) : 

B  122 

J.  Walsh            1 

80 

Dug 

22.8 

30 

B  123 

I,  Hazon 

100     \ 

do. 

18.5   1 

30 

B  124 

P.  Siogrist 

90 

Drilled  \ 

80.0 

6 

B  125 

W,  B.Miley 

100 

Dug 

13,6 

24 

B  12G 

L,  Galpin 

170 

do. 

37,6 

30 

B  127 

P.  Golon 

110 

do. 

18.9 

30 

B  12n 

Berlin  Savings  Beaik 

160 

do. 

5.8 

24 

B  129 

A,  Laflammc 

180 

Drilled 

96.0 

6 

E  130 

F.  Plafak 

190 

Dug 

6.3 

36 

3  131 

C,  Johnson 

230 

do. 

14,9 

30 

3  132 

C,  Johnson 

230 

Drilled 

110.0 

6' 

B  135 

iio  Stevens 

220 

Dug 

31.9 

24 

B  134 

L.  Dean 

180 

Drilled 

SO.O 

6 

B  135 

[  A.  Bandarutis 

160 

Dug 

:     61.8 

24 

B  136 

E.  3o  Adaas 

110 

Drilled 

;      80.0 

6 

B  137 

:  L.  So  Carter 

100 

Dug 

15.9 

24 

3  13  8 

S „  Gut owe ki 

90   . 

do. 

15,1 

36 

B  159 

'■■  H,  Davis 

100 

Drilled 

500.0 

6 

3  140 

;  M_,  SugGnhoim 

90 

do. 

92.0 

6 

B  141 

;  Ho  Spletistoezer 

90 

do. 

98.0 

6 

B  142 

■  R.  Clark 

80 

Dug 

i     15.8 

24 

B  143 

C .  Prudhon 

1      90 

do. 

:     28.0 

30 

B  144 

W.  Sajak 

90 

i  Drilled 

1     75.0 

6 

B  145 

;  A.  Rossi 

90 

1    do. 

1     68.0 

6 

15 


in  to-wn  of  Berlin,   Connecticut  -    Continued 


Vfjiter      levol 


\Tell 
no. 


Source 
formation 


B   122  :  Till 

B   123  ■       do. 

D  124   Sandstone 

B  125  ;  Stratified  drift 

B  126  i  Till 

B  127  i   do. 

B  128  :   do. 

B  129  :  Trap 

B  130  ^  Till 

B  131     do. 

B  132  ;  Sandstone 

B  133  '  Till 

B  134  ;  Trap 

B  135  ^  Till 

B  136  :  Sandstons 

B  137  :  Till 

B  138  :       do. 

B  139  :  Sandstone 

B  140  ;   do. 

B  141     do. 

B  142   Till 

B  143  :   do. 

B  144  ;  Sandstone 

B  145  :   do. 


Depth 

to 
bedrock 
(feot) 


24.0 


25.0 


18.0 


15.0 


60.0 
49.0 


12.0 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


B  146  ;  L.  Fo  Turner 

B  147  ;  P.  Lotz 

B  148  :  P.  Hegrini 

B  149  :  C.  A.  Woodward 

B  150  J.  Scott 

B  151  :  A,  Linquist 

B  152  !  W.  B.  Hart 

B  153   S.  Hyde 

B  154  ;  G.  Hamanan 

B  155  ;  N.  Kraszewicz 

3  156  ;  A.  Olander  Estate 

B  157  .  M.  Brayfield 

B  158  L.  Maier 

B  159  Go  Schlaak 

B  160  I  J.  Maier 

B  161  ■  D.  Renn 

B  162  ■  A,  Eo  Crandall 

B  163  T.  Manthey 

B  164  :  H,  E.  Rund 

B  165  i  0.  Ventries 

B  166  i  J.  Boldyga 

B  167  :  W.  Barnard 

B  168  I  C.  Savage 

B  170  :  W,  Savage 


90 

100 
100 

90 
160 
200 
160 
100 
200 
205 
200 
230 
185 
180 
210 
145 
120 
100 
120 

90 
140 
200 
200 
130 


Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 

dOo 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do, 

do. 

do, 

do, 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

dOo 

do, 

do. 

do, 

do. 


87,0 

31.7 

60.0 

30.0 

28,9 

24.0 

135,0 

26.4 

154,0 

19,8 

19.3 

21.5 

25.0 

7.9 

7.7 

22,8 

93.0 

20.0 

12.2 

25,1 

5,6 

22,5 

29.4 

17,5 


6 
36 

6 
24 
24 
30 

6 
30 

6 
30 
30 
30 
24 
60 
48 
27 

6 
36 
24 
36 
30 
30 
30 
30 


in  toYim  of  Berlin,  Connecticut  -  Continued 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

V/ater 

level 

Chloride  i 
(parts 

per 

million) \ 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measui^e- 
ment 

E  146 

Sandstone 

50.0 

3 

B  147 

Till 

22.0 

22.7 

1-19-38 

29 

B  140 

Sandstone 

17 

B  149 

Till 

20.0 

1-19-38 

13 

B  150 

do. 

24.1 

1-24-38 

59 

B  151 

do. 

12.0 

1-24-38 

12 

B  152 

Sandstone 

60.0 

51.0 

1-16-38 

7 

B  155 

Stratified  drift 

21.1 

2-  9-38 

5 

B  154 

Trap 

32.0 

48.0 

3-22-38 

3 

E  155 

Till 

15.3 

3-21-38 

4 

B  156 

Stratified  drift 

16.7 

3-16-38 

21 

B  157 

Till 

18.9 

3-16-38 

15 

B  158 

Stratified  drift 

20.0 

3-21-38 

49 

B  159 

do. 

5.0 

3-21-38 

^ 

B  160 

Till 

1.8 

3-21-38 

6 

3  161 

do. 

17.0 

3-  9-38 

12 

B  162 

Trap 

4 

B  1G3 

Stratified  drift 

16.4 

2-  8-38 

14 

B  164 

do. 

8.4 

2-  8-38 

11 

B  165 

do. 

16.9 

2-  9-38 

8 

B  166 

do. 

0.3 

2-  9-38 

4 

B  167  ■ 

Till 

6.0 

1-25-38 

14 

B  168 

do. 

9.8 

1-25-38 

27 

B  170 

do. 

8.9 

1-24-38 

33 

y.v .. 
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Rocords  of  wgIIs 


Well 
no* 


Owner 


B  171 
B  172 
B  173 
B  174 
E  175 
B  176 
B  177 
B  178 
B  179 
B  180 
E  181 
B  182 
B  185 
B  184 
B  186 
B  187 
3  188 
B  189 
B  190 
B  ISl 
B  192 
3  193 
B  194 
B  195 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


F.  Aspaiiwall 

140 

Dug 

24.6 

D.  Havligan 

100 

Drilled 

125,0 

S.  Miohalsky 

80 

Dug 

36,0 

■  W,  Bunco 

100 

Drilled 

72.0 

M,  Barnes 

100 

Dug 

37.8 

Homo  Owaers  loan 

90 

do. 

35.1 

Corp. 
;  R.  Cilke 

80 

Drilled 

65.6 

E.  McCrum 

90 

Dug 

10.8 

F.  S,  Goodrich 

90 

do. 

19.2 

H,  Hargroves 

120 

Drilled 

186.0 

■   H,  A.  Bartrain 

200 

Dug 

26.3 

;  J.  I-Iiltpold 

180 

do. 

39.8 

C,  Slemski 

100 

do. 

9.8 

'   F.  Anzulowicz 

130 

Drilled 

79.0 

■  C.  Claudline 

190 

Dug 

19.8 

D.  I'Valuk 

200 

Drilled 

134.0 

■  J.  Dornfried 

230 

Dug 

32,0 

:  J,  Conlin 

230 

do. 

20.9 

J,  Scarola 

190 

Drilled 

181,0 

:  S.  Olisky 

140 

Dug 

7.2 

\   J,  Szlenczynaki 

130 

do. 

30,3 

■  A.  L,  I'Jorring 

180 

do. 

14.3 

:  W.  Cashman 

160 

Drilled 

84.0 

i  R.  Peplau 

185 

do. 

136.0 

Diameter 
(inches) 


30 

6 
24 

6 
24 
24 

6 
24 
30 

6 
36 
24 
54 

6 
48 

6 
36 
36 

6 
48 
30 
24 

6 

6 
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in  tovm  of  Berlin,  Connecticut  -  Continued 


Well 
no. 


B  171 
D  172 
B  173 
B  174 
B  175 
B  17G 
B  177 
B  178 
B  179 
B  100 
B  181 
B  182 
B  183 
D  184 
B  186 
B  187 
B  188 
B  189 
3  190 
B  191 
B  192 
B  193 
B  194 
B  195 


Source 
forraation 


Till 

Sandstone 
Till 

^andctone 
■  Till 

do. 
Sandotono 
Till 
Sandstone 

do. 
Till 
Stratified  drift 

do. 
iTrap 
Till 

Sandstone 
Till 

do. 
Trap 
Till 
StrL'tified  drift 

do. 
Sandstone 

do . 


Water   level 


85.0 


9.5 


15.0 


16.0 


100.0 


Tepth 
be  lev;' 
land 
surface 
(feet) 


Date 
of 
measure- 
ment 


17.2 

18.0 

32.3 

24.6 

3.0 


3.1 
9.9 
1.3 

15.4 
47.0 

17.9 

1.9 

2S.1 

6.S 

40.0 


1-24-38 

1-20-38 

1-20-38 
1-20-38 

1-20-38 
1-20-38 

1-25-38 
2-  9-38 

2-  9-38 

3-  9-38 
3-21-38 

3-16-38 

2-  8-38 
2-  8-38- 
2-  9-38 

2-  1-38 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


3 

5 

11 

13 

19 

11 

7 

9 

5 

3 

2 

11 

6 

109 

1 

11 

3 

4 

13 

59 

33 

7 

7 

6 
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Records   of  wells 


Well 
no. 


OTOier 


Altitude 
above   sea' 
level 
(foet) 


Ty[Je 


Dopth 
(foet) 


Diameter; 
(inches): 


B 

196 

P. 

Habor 

3 

197 

c. 

Thomson 

B 

198 

R. 

Dyer 

B 

199 

R. 

Dyer 

B 

200 

H. 

Mil drum 

B 

201 

D. 

Hazen 

B 

202 

P. 

Samscl 

B 

203 

A. 

Clark 

B 

204 

L. 

Bitner 

B 

205 

G. 

Overntrom 

P 

:.0f3 

W. 

McClintock 

E 

:-207 

G, 

Lund 

B 

20B 

J, 

Rochotte 

B 

209 

J. 

Hanson 

B 

210 

F. 

Vaik 

B 

211 

w. 

Brechlin 

3 

212 

W. 

Breohlin 

B 

213 

A, 

Bruce 

B 

214  ■ 

A. 

Gallnot 

B 

215 

M. 

Hurlvert 

B 

21C 

A. 

Ziol 

B 

217 

M. 

Ferrero 

B 

218 ; 

P. 

Mangiafico 

B 

219 

A. 

I,  Fonda 

200 

Dug 

200 

Drilled 

180 

do. 

180 

Dug 

90 

do. 

80 

do. 

80 

do. 

90 

do. 

100 

do. 

100 

Drilled 

80 

Dug 

90 

do. 

185 

do. 

185 

Drilled 

185 

Dug 

185 

Drilled 

180 

Dug 

175 

do. 

140 

do. 

160 

Drilled 

200 

do. 

200 

Dug 

240 

do. 

230 

do. 

19.4 

110.0 

190.0 

22,9 

28.0 

20.2 

31,2 

34.9 

39.8 

106,0 

20.1 

10.2 

10.3 

70.0 

35.0 

280,0 

10.5 

9.4 

36.0 

65.0 

107.0 

20.2 

24.6 

12.0 


30 

6 

6 

36 

24 

22 

36 

24 

36 

6 

24 

24 

30 

6 

30 

6 

24 

72 

30 

6 

6 

30 

30 

24 
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in  tovm  of  Berlin,  Connecticut  -  Continued 


^Yell 
no. 


Source 
formation 


B  19G  ;  Stratified  drift 

B  1D7  ;  Sandstone 

B  198  :   do. 

B  199  :  Till 

B  200  :  Stratified  drift 

B  201  :   do. 

D  202  ;   do. 

B  203  ■   Till 

B  204  :   do. 

B  205  ;  Sandstone 

D  206  :  Stratified  drift 

B  207  ;  Till 

B  208  ;   do. 

B  209  ;  Sandstone 

B  210  ;  Stratified  drift 

B  211  .  Sandstone 

B  212  ;  Stratified  drift 

B  215  :   do. 

B  214  i   do. 

B  215  ;  Trap 

B  216  \       do. 

E  217  :  Till 

B  210  ;   do. 

B  219  ^   do. 


Depth 

to 
bedrocl- 
(feet) 


Hater 

level 

Depth 

Date 

below 

of 

land 

measure- ! 

surface 

ment 

(feet) 

40.0 
6.0 


22.0 


10.0 
7.0 


i;:J.2 


6.0 

14.8 

14.  o 

13.2 

12.5 

7.2 

8.3 

5.3 

0.9 

2.8 

27.0 
30.0 

2.7 
30.0 


2-  1-38 


1-25-38 
1-26-38 
1-26-38 
1-26-38 
1-26-38 
1-26-38 
1-25-33 
1-26-38 
1-25-30 
1-25-38 

2-  1-38 
2-  1-38 
2-  1-38 
2-  1-36 
2-  7-38 


6.5 

3--  9-38 

7.7 

3-  9-33 

16.5 

3-21-38 

7.5 

3-21-38 

Chloride 
(parts 

per 

million) 


7 

5 
28 
38 
10 
12 
12 

4 
13 
14 
18 
43 
11 

9 
21 

4 
16 

5 
31 

9 

1 
13 

8 

6 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well  :        Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter  \ 

no,   ; 

(feet) 

(feet) 

(inches) i 

B  220  ^  A,  I.  Fonda 

230 

Dug 

5.8 

36 

B  221  ;  L.  DiVivo 

250 

Drilled 

108.0 

6 

B  222  1  J.  Pietrus 

240 

.  I>ug 

14,3 

30 

B  223  ^  E.  Orcutt 

220 

do. 

16.3 

30 

B  224  ;  J.  Nalewajek 

210 

do. 

35.3 

36 

B  225  :  L,  Dutkiewicz 

150 

do. 

9.2 

30 

B  226' i  C.  B^ziel 

150 

do. 

12,1 

24 

3  228  ;  G.  A.  Sutton 

150 

do. 

5.7 

24 

B  229  ;  G,  A.  Sutton 

150 

do. 

16.0 

60 

3  230  \   S.  Peauloz 

170 

Drilled 

110.0 

6 

E  ^31  \   C.  mneke 

160 

Dug 

9.0 

27 

E  ^?2  1  S.  mtkowski 

160 

do. 

6.8 

24 

B  l^'j  '.,   c'catj  Fish  Hatchery 

220 

Driven 

30»0 

2 

P  ^ri  i  7.-  Wonat 

240 

do. 

26.0 

li 

E  ''?5  i  J.  T-icha 

260 

Dug 

18.2 

1      30 

B  ^?6  1  J..  R'ontonella 

,  260 

do. 

18,6 

24 

B  ?.7.7  \   A..  E.  Norton 

200 

do. 

50.4 

24 

B  238  •:  A.  E.  Norton 

190 

Drilled 

122.0 

6 

B  239  i  W,  Higgonson 

180 

do. 

75.0 

6 

B  240  i  M.  Clark 

180 

do. 

60.0 

1       6 

B  241  \  W.  Kubach 

180 

do. 

30.0 

6 

3  243  \  A.  Simcik 

260 

Dug 

11.3 

30 

B  244  ;  E,  Hutchingson 

300 

do. 

7.8 

30 

B  245  :  ;vl.  E.  Goodwin 

320 

do. 

14.5 

24 

in  tovm  of  Dorlin,  Comiocticut  -  Continued 
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Water 

level 

Chloride  i 
(parts    I 

Depth 

Date 

Vie  11 

;        Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

1       formation 

to 

land 

measure- 

million) \ 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

B  220 

:  Till 

3-21-38 

4     1 

i:  221 

;  Trap 

60.0 

48.0 

3-16-38 

1 

B  222 

\   Till 

8.6 

3-21-38 

28 

B  223 

;     do  . 

5.2 

3-14-38 

5 

B  224 

]        do. 

14.9 

3-14-38 

12 

B  225 

:  Stratified  drift 

4.8 

3-  9-38 

1 

B  226 

1   do. 

7.8 

2-  7-38 

45 

B  220 

do. 

2.2 

2-  7-38 

15 

B  229 

i   do. 

14.0 

2-  7-38 

S 

B  230 

:  Trap 

O.O 

15 

B  231 

:  Gtrn.tified  drift 

4.9 

2-  2-38 

2 

B  232 

i   do. 

0.7 

2-  7-38 

7 

B  233 

:  Till 

0.0 

4-  1-38 

4    ; 

B  23/. 

do . 

2 

B  235 

do. 

12.6 

3-14-33 

40 

B  23 G 

do . 

14.2 

3-14-38 

35 

B  237 

.   Sandstone 

38.2 

2-  2-38 

5 

B  238 

:  Trap 

11.0 

36.0 

2-  2-38 

5 

B  230 

do  • 

» 

3 

B  240 

]   Sandstone 

10.0 

4     i 

3  2.11 

■  Str; tified  drift 

G.O 

2-  2-38 

3 

B  2'l-5 

do . 

7.5 

3-14-38 

5 

B  244 

do. 

1.0 

3-16-38 

6 

3  245 

:  Till 

5-1 

3-16-38 

5 

24 


Records   of  wolls 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter ; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) \ 

B  246 

F,  Baumberger 

350 

Dug 

21.3 

24 

B  247 

J.  Kennedy 

340 

do. 

22,5 

24 

B  248 

T,  Kennedy 

340 

do. 

15.7 

24 

B  249 

W.  Tyll 

330 

do. 

13.5 

24 

B  250 

L.  Coss 

320 

do. 

16.8 

30 

B  251 

Essa 

50 

do. 

41.0 

40 

B  252 

H,  Johnson 

140 

do. 

12.0 

18 

B  253 

P.  Marino 

50 

do. 

15.8 

20 

B  254  , 

N.  J,  Roslyn 

50 

do. 

12,9 

18 

3  255 

Blacksmith  Shop 

40 

Drilled 

50.0 

6 

3  ..53  • 

G.  Dornfield 

50 

do. 

72.0 

6 

3  ,'5  7 

Jo  Gerdis 

50 

do. 

84,0 

6 

B  r53  \ 

h    Godok 

70 

Dug 

17,2 

20 

B   ,  fT 

"^o  Tamositis 

70 

do. 

13,0 

20 

in  tovm  of  Berlin,  Connoctiout  -  Continued 
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i                    Source 

Depth 

Tfoto  r 

b'=)  ?  0\T 

IcVul 

fchl 

(pa 

po 

oridG     : 

Vfcll 

Pate 
of 

rts         i 
r 

no. 

1                 formation 

to 
bedrock 
(feet) 

Itind 

surface 

(feet) 

measure- 
mont 

mi 

IJion)  ; 

B  2.-^,e 

;  iill 

17.2 

5-15-38 

9           1 

D   247 

do. 

1G.5 

3-16-38 

5 

B  248 

do. 

9.9 

3-16-38 

3           i 

B   249 

d(.. 

3.5 

.       3-16-38 

8 

B   2bO 

\       do. 

6.4 

3-18-38 

2 

B  251 

;  Stratified  drift 

34 . 1 

10-15-34 

B   252 

:  Till 

l.G 

10-23-34 

B  253 

;  Strc.tifiod  drift 

3.8 

10-15-34 

B  254 

\       do. 

2.0 

10-15-34 

B  255 

:  Sand  tit  one 

1.0 

10-23-34 

B  256 

!       do. 

20.0 

10-17-54 

B  257 

i       do. 

25.0 

10-17-34 

B   258 

; Stratified  drift 

8.7 

10-17-34 

B   259 

;     do . 

6.1 

10-17-34 

.  -  s5i.Si-'-^r 
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Spring; 
no. 


Owner 


B  16  :W,  Nielsen 
B  169  V\f,  Savage 
B  185  ;A,  Ronn 


B  227 


B  242 


S,  J.  Roby 


G,  Schultz 


Records  of  springs 


Altitude 
above  sea; 
level 
(feet) 


Topographic 
situation 


100     Base  of  slope 


100     Swale 


220     Base  of  hill 


140    '  Base  of  slope 


140 


do. 


Source 
formation 


Stratified  drift 


Sandstone 


Till 


Stratified  drift 


Sandstone 


in  toMm   of  Berlin,  ConnGcticut  -  Continued 
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Spring 
no. 

Improvements 

1  Fluctuation 
1    (cv) 

Yield 
(gallons 

a 

minute) 

(b) 

Chloride  \ 

(parts    j 

per      \ 

million)  '\ 

B   16 

Masonry  ci'.sin;^,  covered,  piped 
to  house,  suction  pump 

:  None 

14 

3  160 

Concrete  tile  ca.sing,  2  feet 
diaineter,  piped  to  house 

do. 

7 

B  185 

Concrete  tile  casing,  2  feet 
diameter,  pujTiped  to  house 

do. 

3     1 

B  227 

Concrete  reservoir,  4x5  feet, 
gravity  f  lovj-  pipe  line 

do. 

4 

5 

3  242 

Kasonry  casing,  covered,  gravity 
flow  pipe  line 

do. 

4 

(a)  Reported  (b)  Estimated 
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B   2.   L.  M.  Hill,  abandoned  dug  well,  45  High  Rd.,  Kensington, 
Berlin.   Diameter  36  inches,  depth  15.8  feet.  Measuring  point  is 
an  orange  paint  mark  on  stone  curb  3,3  feet  above  the  land  sur- 
face. Water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 
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Date 

Water  level    i 

Date 

Water  level 

Date 

VYater  level 

1934 

1935~" 

""'1936 

Nov. 

13 

13,56      \ 

Sept 

.30 

16.31 

Aug. 

24 

16.20 

21 

14.32      ; 

Oct. 

8 

16,79 

51 

16.41 

28 

14.47      1 

14 

16.85 

Sept 

.  8 

16,42 

Dec, 

4 

13.48      1 

21 

16.90 

14 

16.59 

10 

13.62      i 

28 

17.00 

21 

16.47 

18 

13.84      ; 

Nov. 

4 

17.05 

28 

16.35 

24 

13,26 

11 

17,21 

Oct, 

5 

16.37 

29 

13.24 

18 

17,56 

13 

16.39 

1935 

25 

17.61 

20 

16.30 

Jan, 

8 

12,06 

Deo. 

2 

16,10 

26 

16,76 

15 

11.28 

9 

16,00 

Hov, 

2 

16.65 

22 

12,18 

16 

16.55 

9 

16.41 

29 

12.37 

23 

17,00 

16 

16,46 

Feb. 

6 

13.03 

30 

17,24 

23 

16,60 

16 

14,11 

1936 

30 

16.74 

20 

13.30 

Jan. 

5 

16.23 

Dec. 

7 

16,72 

Mar , 

7 

9,80 

13 

16.09 

14 

15.20 

13 

10.15 

21 

16.12 

21 

14,36 

19 

10.97 

28 

14.97 

28 

13.62 

27 

11.51 

Feb. 

19 

16.50 

1937 

Apr. 

1 

11.22 

24 

16.33 

Jan. 

4 

13.73 

8 

11.57 

Mar. 

3 

14,85 

11 

13.28 

15 

10.76 

10 

12,28 

18 

12.78 

22 

10.96 

16 

10,84 

25 

10.54 

30 

11.88 

25 

8.97 

P^eb. 

1 

9.64 

May 

8 

12.42 

30 

8.64 

9 

10.51 

13 

12.66 

Apr. 

7 

8.38 

15 

10.54 

20 

13.17 

13 

8.90 

24 

10.45 

27 

13.54 

20 

9,85 

Mar  . 

2 

10.80 

June 

3 

13.93 

27 

10.66 

8 

11.15 

10 

14.13 

May 

4 

10,90 

15 

11.15 

17 

14.42 

11 

11,28 

22 

10.22 

24 

14.54 

18 

11,61 

29 

10.30 

July 

1 

14.95 

25 

12.18 

Apr. 

5 

10.72 

8 

15.33 

:  June 

1 

12.31 

12 

10.52 

15 

15.47 

8 

12.64 

19 

llo03 

22 

14.92 

15 

12,91 

26 

11,00 

29 

17.28 

23 

13.24 

:  May 

5 

11.54 

Aug, 

5 

15.67 

29 

13.73 

10 

11.90 

12 

15.92 

July 

6 

14.03 

17 

11.40 

19 

16.39 

13 

14.69 

24 

11.98 

26 

16.35 

21 

15.05 

i  June 

1 

12.34 

Sept 

.  2 

16.51 

27 

15,25 

7 

13,07 

9 

16.13 

i  AU5,. 

3 

15.84 

15 

13,40 

16 

16.27 

10 

16.07 

21 

13,56 

23 

16,30 

17 

16,95 

28 

13.38 

30 


Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  B  2-uontinued 


Date 

Vfeter  level 

Datr. 

T/ator  level 

■  Date 

'.'j'ator  level 

1937 

1937 

1937 

July  7 

13.97 

Au,-,  23 

15,38 

■  Oct.  14 

15.82 

13 

14.30 

30 

14.23 

25 

14.64 

20 

14.65 

SeDt,  8 

14,80 

i  Nov,   8 

14.55 

27 

15.11 

15 

14,73 

:       22 

13.75 

Aug,   3 

15.29 

21 

14,98 

■  Dec,   6 

11.25 

10 

15o42 

30 

15,55 

20 

13.44 

16 

15,54 

Oct,   5 

15.70 

B   23.   J.  Callahan,  abandoned  dug  well,  385  Fanuington  Ave, 
Kensington,  Berlin.   Diaiiioter  38  inches,  depth  19,5  foot.  Measuring 
point  is  an  orange  paint  laarlc  on  top  board  of  vrell  house  2,1  feet 
above  the  land  surface.  V/ator-bearing  fonnation  is  till. 

Water  level  in  feot  below  measuring  point 


Date 

lYater  level 

Date 

"Water  level 

Date 

Water  level 

1934 

1935 

■  "'T935 

Nov, 

12 

14,45 

June 

3 

18.38 

Dec, 

30 

Dry 

20 

15,31 

10 

18,58 

19> 

36 

27 

16.06 

17 

19,00      1 

Jan, 

5 

18.79 

Dec. 

4 

14.27 

24 

18.85      ; 

13 

18.20 

10 

14,36 

July 

1 

19,35 

21 

18.56 

18 

15.90 

8 

19.82 

28 

15.40 

24 

15.39 

15 

19.87 

Feb, 

4 

16.03 

29 

14,89 

22 

19.18 

12 

17.20 

1935 

29 

19.45 

19 

17,00 

Jan. 

8 

15,74 

Aug, 

5 

19,85 

24 

16,49 

15 

14.06 

12 

20.39 

Mar, 

3 

15.21 

22 

15,13 

19 

20o73 

10 

10.95 

29 

15.79 

26 

21.08 

16 

9.37 

Feb. 

5 

16.38 

Sept 

.  2 

21.23 

25 

10.11 

16 

16.67 

9 

20.55 

30 

12.24 

20 

16,03 

16 

20,32 

Apr, 

7 

12.01 

27 

16,00 

23 

20.74 

15 

12.64 

Mar. 

6 

13.23 

30 

20,93 

20 

14.04 

13 

13.03 

Oct, 

8 

20,96 

27 

15.17 

19 

13,33 

14 

21,37 

May 

4 

15,55 

27 

13,11 

21 

Dry 

11 

15.81 

Apr. 

1 

13.98 

28 

Dry 

18 

16.15 

8 

14,90 

ITov, 

4 

Dry 

25 

16.52 

15 

13,05 

11 

Dry 

Ji.me 

1 

16.73 

22 

13.72 

18 

Dry 

8 

16,91 

30 

15.52 

25 

Dry 

15 

17,44 

May 

8 

16,14 

;  Dec. 

2 

Dry 

23 

17.82 

13 

16,24 

9 

Dry 

29 

18.20 

20 

17.00 

16 

Dry 

i  July 

6 

18.55 

27 

17.74 

25 

Dry 

13 

19,70 

31 


Vfeter   level    in  feet  below  measuring  point   in  vrell   B   23-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1936 

1937 

'1937 

July 

21 

19.90      ^ 

Jan. 

4 

13.19        ; 

Jujie 

21 

17„59 

27 

20.04      ; 

11 

13.10      1 

28 

17.47 

Augo 

3 

20.90      1 

18 

12.80 

July 

7 

17.15 

10 

21.25      ' 

25 

11.32 

13 

17.67 

17 

Dry 

Feb. 

1 

13,00 

20 

18.46 

24 

Dry 

9 

14,49 

27 

18«80 

31 

Dry 

15 

14,37 

Aug. 

3 

19.61 

Sept 

.  8 

Dry 

24 

13.25 

10 

20.14 

14 

Dry 

Mar  • 

2 

14.12 

16 

20.36 

21 

Dry 

8 

14.90 

23 

20.31 

28 

Dry 

15 

14.76 

SO 

18.92 

Oct. 

5 

20.83 

22 

12.42 

Sept 

.  8 

19,10 

13 

20.73 

29 

13.52 

15 

18.50 

20 

20.60 

Apr. 

5 

14.73 

21 

19,02 

26 

20.18 

12 

14,24 

30 

18.92 

Nov. 

2 

20.53 

19 

14.50 

Oct. 

5 

19.26 

9 

19.97 

26 

14.09 

14 

19.44 

16 

19.74 

May 

5 

15.03 

25 

16.54 

23 

20.18 

10 

15.82 

;  Nov, 

8 

15.65 

30 

20.32 

17 

15.28 

22 

14,22 

Dec. 

7 

19.55 

24 

14.90 

:  Dec. 

6 

13,15 

14 

14.63 

;  June 

1 

15,69 

20 

14.09 

21 

12.43 

7 

16.59 

28 

13.93 

15 

17,28 

B  253,  P.  Marino,  abandoned  dug  well,  334  New  Britain  Ave.,  Berlin. 
Diameter  20  inches,  depth  15.8  feet.  Measuring  point,  is  an  orange 
paint  mai-k  on  stone  slab  at  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  stratified  drift, 

vYater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

'Wat 

er  level 

Date 

Vfeter  levc 

1934 

1935 

'  ""11)35 

Nov,  21 

3,11 

Feb, 

16 

3.66 

Hay 

13 

3,00 

27 

3.18 

20 

3,03 

20 

3.59 

Dec.   4 

2.73 

27 

3.34 

27 

3.91 

10 

2.78 

Mar. 

7 

1,92 

June 

3 

3,90 

18 

3,53 

13 

2.00 

10 

3,24 

24 

3,19 

19 

2,11 

17 

3.39 

29 

2,67 

27 

2.14 

24 

3.54 

1935 

Apr. 

1 

2.64 

July 

1 

4,11 

Jan,   8 

2.91 

8 

3.07 

8 

4.92 

15 

2.84 

15 

2o30 

15 

4.23 

22 

3,21 

22 

2,30 

22 

4,01 

29 

3,20 

30 

3,24 

29 

3,21 

Feb,   5 

3.55 

May 

8 

2.88 

Aug, 

5 

4,23 

32 


T/Yater   level    in  fojet  below  measuring  point    in  well  B   253-Continued 


Date 

lATater  level 

Date    Water  level 

Date 

Wat 

er  level 

1935 

1936 

T937 

Aug. 

12 

4.72       : 

June  1 

3.61      i 

Mar. 

2 

2.79 

19 

4r94          \ 

8 

3.43      \ 

8 

3.14 

26 

5  c  38 

15 

3.39      1 

15 

2.02 

Sept 

.  2 

5.79       j 

23 

3.30      i 

22 

2.10 

9 

I>o42       I 

29 

3.80      i 

29 

2.30 

le 

5,38          ; 

July  6 

4.16      \ 

Apr. 

5 

3.10 

23 

4,35      i 

13 

4,90      i 

12 

2c38 

30 

4.85 

21 

5.26 

19 

3.07 

Oct. 

8 

5,10      \ 

27 

6,43      1 

26 

2.55 

14 

5,27      ! 

Aug,   3 

5,60      1 

May 

5 

3.18 

21 

5.34      ; 

10 

5.84      i 

10 

3.48 

28 

5,58      ■ 

17 

7.97      1 

17 

2,52 

Nov . 

4 

4.94      [ 

24 

7  00      1 

24 

2.97 

11 

5.14 

31 

5>80      ; 

Jane 

1 

3.32 

18 

5.43 

Sept,  8 

3.60      ! 

7 

3. 50 

25 

5.31 

14 

7.16      ' 

15 

r7        r*  /^ 

0.  .  0 

Dec. 

2 

2.70 

21 

4,68      ' 

21 

3.52 

9 

2.65 

28 

5.09 

28 

3.87 

16 

2.68 

Oct.   5 

4,.15      1 

July 

7 

3-26 

23 

4.45 

13 

4.15      i 

13 

3.52 

30 

4.53 

20 

•i.OO 

20 

3.':'9 

1936 

2G 

4.02      ■ 

27 

4,16 

Jan. 

5 

1,20 

Nov.   2 

4  c  00 

Aug. 

3 

5,40 

13 

1.03 

9 

3.22 

10 

5.61 

21 

1.75 

16 

3,18 

16 

5.71 

Feb. 

19 

2.94 

23 

3.93 

23   ' 

5.63 

24 

2.55 

30 

i.l5 

30 

2,89 

Mar. 

3 

2.10 

Dec.   7 

1.06 

Seot 

.  8 

3.44 

10 

1.69 

14 

1.18 

15 

2.62 

16 

Flov.- 

21 

2.10 

21 

z^fyA 

25 

Flov; 

28 

2.74 

30 

4,92 

30 

2,31 

1937 

Oct. 

5 

4.<iO 

Apr. 

7 

2.27 

Jan.   4 

2.07 

14 

4.31 

15 

2.39 

11 

2.11 

25 

2,45 

20 

2.88 

18 

1,92 

Nov, 

8 

3.30 

27 

3.29 

25 

1.85 

22 

2.45 

May 

4 

2.67 

Feb.   1 

2.32 

Dec. 

6 

2. "5 

11 

3,20 

9 

3.00 

20 

p   CO 

18 

3.18 

15 

2.05 

25 

3,65 

24 

2,20 

33 


Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Ovmer 

level 

Type 

Depth 

Diameter 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) 

Cr 

1 

i  New  York, New  Ha von  & 
;  Hartford  R.R,  Co, 

20 

Dug 

15,8 

30 

Cr 

2 

:  F,  Waters 

20 

do. 

16.0 

30 

Cr 

3 

;  Anna  Balkun 

20 

do. 

17.5 

36 

Cr 

4 

:  B,  Messer 

15 

do. 

16.0 

30 

Cr 

5 

;  G.  Binks 

30 

do. 

18.8 

24 

Cr 

6 

:  C,  Schroier 

30 

do. 

Cr 

7 

i  J,  C.  Demoro 

30 

do. 

17.2 

36 

Cr 

8 

:  W.  Buggie 

20 

do. 

17»8 

24 

Cr 

9 

i  Mrs,  A.  Olson 

20 

do. 

8.2 

48 

Cr 

10 

;  l!rs«  J,  H,  Kincaid 

20 

do. 

11.3 

30 

Cr 

11 

:  J,  Hamlin 

20 

do. 

12.6 

30 

Cr 

12 

:  T,  Branciforto 

20 

do. 

12.8 

36 

Cr 

13 

■  J,  Branciforto 

20 

do. 

10.7 

36 

Cr 

14 

:  L,  Milardo 

20 

do. 

10.8 

24 

Cr 

15 

Katie  Fo  Simpson 

40 

do. 

24.5 

24 

Cr 

16 

1  S.  Gugliomino 

35 

Drilled 

100.0 

6 

Cr 

17 

[   Mrs.  A.  Kabatznick 

35 

do. 

90.0 

6 

Cr 

18 

D,  Lord 

40 

Dug 

19.7 

30 

Cr 

20 

L,  DiMauro 

40 

Drilled 

160.0 

6 

Cr 

21 

Ellen  Johnson 

30 

Dug 

13.0 

40   1 

Cr 

23 

D,  Dowling 

40 

do. 

20.0  ; 

36   j 

Cr 

24 

J,  Newton 

40 

do. 

11.0 

20   1 

Cr 

25 

E,  Smith 

40 

do. 

16.3 

24   i 

Cr 

26 

M,  R.  Sterling 

40 

do. 

16.9  1 

24   i 

34 


in  tov.T.  of  CromiTCll,    Connecticut. 


Tsell 
no« 


Source 
formation 


Cr 

1 

^  Silt 

Cr 

Z 

do. 

Cr 

3 

do. 

Cr 

4 

do. 

Cr 

5 

''   Stratified 

drift 

Cr 

6 

do. 

Cr 

7 

do. 

Cr 

8 

do. 

Cr 

9 

do. 

Cr 

10 

do. 

Cr 

]1 

• 

do. 

Cr 

12 

do. 

Cr 

15 

do. 

Cr 

14 

do. 

Cr 

13 

do. 

Cr 

IG 

'   Sandstone 

Cr 

17 

do. 

Cr 

18 

;  Strptifiod 

drift 

Cr 

20 

\   Sandstone 

Cr 

21 

:  Stratified 

drift 

Cr 

2Z 

do. 

Cr 

24 

do . 

Cr 

?Jo 

I'l  0  . 

Cr 

do. 

■.'ifater  level 

Depth " 


24.5 
56.0 


below 
land 
surface 
(feet) 


6.2 
8.0 
3.6 
4.8 
8.9 

5.6 

4.5 

2.6 

3.4 

2.1 

1.4 

1.2 

3.4 

19. G 

22.0 

11.0 

3.9 

4.4 

5.2 

4.5 


'^Te 

of 
measure- 
ment 


11-16-37 
11-16-37 
11-16-37 
11-16-37 
ll-lG-37 

11-18-37 
11-16-37 
11-16-37 
11-16-37 
11-18-37 
11-10-37 
11-16-37 
11-16-37 
11-18-37 
11-13-37 
11--18-37 
11-22-37 

11-22-37 

i]-2;;-37 

11-25-57 
11-23-37 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


175 

35 

15 

17 

3 

9 

19 

9 

5 

7 

47 

39 

55 

17 

7 

23 

49 

23 

7 

11 

9 

2 

16 

5 


35 


Records   of  wo lis 


Altitude 

Well 
no. 

Ovjner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches)' 

Or  27 

E,  Butterworth 

40 

Dug 

24*0 

24 

Cr  28 

Rose  Abella 

40 

do. 

22.0 

18 

Cr  29 

W.  Kachuok 

40 

do. 

24,9 

36 

Cr  30 

Erama  Rieman 

35 

do. 

22.0 

30 

Cr  32 

J,  Petricneoko 

90 

do. 

7.4 

24 

Cr  33 

A.  E,  Barrows 

140 

Drilled 

145,0 

6 

Cr  34 

W,  Anderson 

85 

Dug 

12.1 

24 

Cr  35 

E.  Allmeyer 

80 

do. 

12.5 

24 

Cr  36 

E,  Seagrave 

60 

do. 

21,7 

24 

Cr  37 

J,  Otfinoski 

90 

do. 

12.2 

24 

Cr  38 

J,  Dowling 

85 

do. 

20.0 

36 

Cr  39 

E,  Lindberg 

80 

do. 

35,0 

36 

Cr  40 

C,  Larson 

90 

do. 

26.8 

36 

Cr  41 

Mary  Maher 

85 

do. 

24.1 

30 

Cr  42 

E,  Cole 

60 

Drilled 

60,0 

6 

Cr  43 

A,  Eckersly 

60 

do. 

45.0 

6 

Cr  44 

A,  Nelson 

60 

do. 

120,0 

6 

Cr  45 

J,  Lee 

60 

do. 

125.0 

6 

Cr  46  ; 

0.  0,  Berg 

60 

Dug 

20.3 

24 

Cr  47  ; 

Mrs,  Kate  Briggs 

60 

Drilled 

29,6 

6 

Cr  48  ; 

S,  Bartolotta 

35 

do. 

75,0 

6    i 

Cr  49  : 

Mrs.  E,  C.  Briggs 

80 

do. 

100.0 

6    ! 

Cr  50 

P,  Peterson 

60 

Dug 

27,2 

24    1 

Cr  51  ; 
j 

R,  S.  Coe 

100 

do 

in  tovm  of  Cromwell,  Connecticut  -  Continued 
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"" 

1 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  : 

Wei 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

(parts    i 
per     1 
million) ' 

Cr 

27 

stratified  drift 

25     1 

Cr 

28 

do. 

20.0 

2.0 

11-24-37 

9  .   1 

Cr 

29 

do. 

5.4 

11-23-37 

5     1 

Cr 

30 

do. 

21    ; 

Cr 

32 

do. 

1.9 

11-23-37 

3    i 

Cr 

33 

Sandstone 

75.0 

5     1 

Cr 

34 

Strr-.tified  drift 

4.0 

11-24-37 

3     1 

Cr 

35 

do. 

2.9 

11-24-37 

15 

Cr 

3G 

do. 

7.5 

11-24-37 

13 

Cr 

37 

do. 

1.2 

11-30-37 

1 

Cr 

38 

do. 

5 

Cr 

31:; 

do. 

7 

Cr 

40 

do. 

4.2 

11-30-37 

9 

Cr 

41 

do . 

3.3 

11-30-37 

5 

Cr 

42 

Sandstone 

5 

Cr 

43 

do. 

7 

Cr 

44 

do. 

4.0 

20.0 

11-24-37 

7 

Cr 

45 

do . 

6.0 

18.0 

11-23-57 

7 

Cr 

46 

Stratified  drift 

4.6 

11-29-37 

9     1 

Cr 

47 

do. 

3.9 

11-29-37 

15 

Cr 

48 

do. 

15 

Cr 

49 

Sandstone 

30.0 

11-30-37 

9 

Cr 

50 

Stratified  drift 

19.5 

11-30-37 

19 

Cr 

51 

do. 

7 

37 


Records   of  wells 


Altitude  ; 

Well          0-wner 
no.    i 

above  sea; 
level 
(feet)   1 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter; 
(inches); 

Cr  52  :  M.  L.  Savage 

100 

Dug 

23.9 

30   1 

Cr  53  :  Miss  K.  Walsh 

80    j 

do. 

22.9 

24 

Cr  54  :  T,  Anderson 

90 

Drilled 

90,0 

6 

Cr  55  :  J.  A.  Johnson 

100    1 

do* 

60.0 

6 

Cr  56  i  Mrs.  W.  BroTOi 

100 

Dug 

26.5 

30   1 

Cr  57  ;  D.  L.  Pierson 

100    1 

do. 

35.0 

150 

Cr  58  ^  A.  N.  Pierson  Inc. 

100 

Drilled 

75.0 

6 

Cr  59  ;  0,  Peterson 

100 

do. 

96,0 

6 

Cr  60  ;  C,  Swanson 

100 

Dug 

14.4 

30 

Cr  61  ;  S,  Bibis 

100 

Drilled 

102.0 

6 

Cr  62  ;  F,  Schermar 

120 

Dug 

9.6 

20 

Cr   63  \   F.  Stefons 

120 

do. 

22,0 

30 

Cr  64^  T.  Hurley 

160 

Drilled 

107.0 

6 

Cr  65  i  J.  Xaiser 

185 

Dug 

20.3 

18 

Cr  67  i  W.  W.  Paddock 

40    1 

do. 

15.0 

18 

Cr  69  1  F.  Sheckosky 

30 

do. 

11.8 

24 

Cr  70  \   F,  Sheckosky 

20 

do. 

18.8 

24   ; 

Cr  71  ■  R,  Ralph 

30 

do. 

10.0 

30   ; 

Cr   72  ^  A.  A.  Wilcox 

30    i 

do. 

14.0 

20   1 

Cr  73  ;  J.  Petrosky 

35    1 

do. 

32.4 

30   1 

Cr  74  i  L.  Santangelo 

55 

Drilled 

90.0 

6  i 

Cr   75  ;  H.  Fanska 

30 

Dug   _ 

15.0 

24   j 

Cr  78  ;  J.  L,  Dutton 

25 

Drilled 

97.0 

6    1 

Cr  79i  W.  C.  Noble 

45 

Dug 

25.0 

24   ; 

38 


in  torm  of  Cromwell,  Connecticut  -  Continued 


'.sell 
no . 


Source 
formation 


Cr 

52 

'  Strotified 

drift 

Cr 

53 

do. 

Gr 

54 

i  Sandstone 

Cr 

50 

do. 

Cr 

56 

Strntified 

drift 

Cr 

57 

i  Sandstone 

Cr 

50 

do. 

Cr 

59 

do. 

Cr 

60 

\  Stratified 

drift 

Cr 

61 

: Sandstone 

Cr 

52 

; Stratified 

drift 

Cr 

So 

i   do. 

Cr 

64- 

; Sandstone 

Cr 

65 

: Stratified 

drift 

Cr 

67 

do. 

Cr 

69 

1   do. 

Cr 

70 

'■      do. 

Cr 

71 

do. 

Cr 

72 

do. 

Cr 

73 

doo 

Cr 

!■! 

do. 

Cr 

75 

do. 

Cr 

78 

; Sandstone 

Cr 

79 

; stratified 

drift 

V/ator     level 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


i.O 


30.0 


9.0 


21.0 


72.0 


Depth 

belov/ 

land 

surface 

(feet) 


5.5 


10.5 


5.1 


0.0 
0.3 

5.0 
7.0 
8.0 
3.0 

11.5 
7.4 

15.4 
6.1 
8.9 

15.7 

5.5 


"Tate 

of 
■jneasure- 

ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


11-50-37 
11-29-37 


11-29-37 


12-  1-37 
12-  1-37 

12-  1-37 
12-  1-37 
12-22-37 
1-10-33 
1-10-38 
1-10-38 
1-10-3 8 
1-10-38 
1-10-33 
1-11-58 

1-11-3S 


7 

9 

11 

13 

11 

19 

9 

5 

17 

23 

35 

13 

5 
5 

17 
15 
9 
5 
3 
3 
5 
3 
3 


■  i(h 


l!     •■ 


.  ■.;:•/■!  • 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well          Owner 
no. 

;    level 
(feet) 

Type 

Depth 
1     (feet) 

Diameter 
(inches) 

Cr  80  ;  W.  C.  Noble 

1      45 

:     Dug 

18.0 

24 

Cr  81  ;  J.  Frank 

1      45 

Drilled 

80.0 

6 

Cr  82  \   J,  Krashan 

i      60 

do. 

i      94.0 

6 

Cr  83  ^  F,  Strom 

40 

\      Dug 

1     22,5 

Cr   84  M.  F.  Griswold 

80 

do. 

1      21.5 

30 

Cr  85  ;  J.  N.  Fournier 

90 

do. 

18,8 

36 

Cr  86  ;  A,  Horgan 

80 

do. 

14,5 

24 

Cr  87  :  Hurlburt  &  Norton 

60 

do. 

9,2 

30 

Cr  88  :  J,  A.  &  S.  M, 
;  Hazelwood 

40 

Drilled 

60,0 

6 

Cr  90  :  A,  Porter 

60 

Dug 

31,6 

24 

Cr  91  ■  J.  Miller 

40 

Drilled 

71.0 

6 

Cr  93  '■   P.  Geoghegan 

100 

Dug 

15,1 

36   i 

Cr  94  P.  Geoghegan 

100 

Drilled 

!     139,0 

6 

Cr  95  J,  J,  Q'Toole 

80 

Dug 

13.1 

36 

Cr  96  :  R.  A.  Clark 

70 

do. 

13,9 

30    1 

Cr  97  i  J,  Kukogk 

80 

Drilled 

40,0 

6    1 

Cr  98  ;  J.  Dillenbeck 

85 

do. 

150,0 

6 

Cr  99  :  J,  Burkhart 

100 

do. 

6 

Cr  100  J.  Costello 

55 

Dug 

7.6 

20   j 

Cr  101  A,  Breauer 

120 

do. 

34o0 

36   1 

Cr  102  E.  Broauer 

120 

do. 

15,2 

40   \ 

Cr  103  ;  A,  Majewicz         ; 

140 

do. 

11.7 

24   i 

Cr  104  G,  Majewicz 

120 

do. 

19,3   1 

30    \ 

Cr  106  :  H,  M.  Hoffman       ; 

105 

do. 

19o5  \ 

24    1 

40 


in  tovm  of  CroLUTOi; 

L,  Connecticut  ■■  Continued 

;      I'Vater   1 

cvel 

Chloride  ; 
:   (parts 

;   Depth 

!Date 

■■Jell 

j       Source 

1   Depth 

i   beloTiv 

of 

i   per 

no. 

1      formation 

1    to 

;   land 

measure- 

;   million) \ 

bedrock 

i   surface  i 

laent 

(feet) 

(feet) 

Cr  80 

;  Stratified  drift 

!     1*2 

2-  8-3 G 

\            ^1 

Cr  8X 

]  Sandstone 

1   30.0 

!    12.0 

1-19-38 

1      "^ 

Cr  82 

do. 

i   66.0 

;    25.0 

5-15-15 

\              3 

Cr  83 

,   Stratified  drift 

1      5     \ 

Cr  84 

;   do. 

8.2    1 

1-12-38 

5 

Cr  85 

do . 

12.1 

1-12-38 

\            13     1 

Cr  86 

do  . 

6.2 

1-12-38 

9     \ 

Cr  87 

do. 

2.2 

1-12-38 

3 

Cr  5« 

Trap 

10.0. 

1 

5     1 

Cr  90 

Till 

5.3 

1-11-38 

7    \ 

Cr  91 

Trap 

34.0 

1-11-35 

19 

Cr  93 

Stratified  drift 

13.0 

8.6 

1-19-38 

7 

Cr  94 

Sandstone 

90.0 

3 

Cr  95 

Till 

5.3 

1-19-38 

5     1 

Cr  96 

Stratified  drift 

6.7 

1-19-38 

16     1 

Cr  97 

Sandstone 

5     1 

Cr  98 

Trap 

5.0 

36.0 

9-  5-17 

3     j 

Cr  99 

Sandstone 

10 

Cr  100 

Till 

2.3 

1-25-36 

8     i 

Cr  101 

Stratified  drift 

23.4 

1-25-38 

11 

Cr  102  ; 

do. 

6.7      ; 

1-25-38 

49     1 

Cr  103  i 

Till 

2.9 

1-25-38 

7 

Cr  104  ; 

do. 

18.9 

2-23-38  : 

5 

Cr  106  ^ 

do . 

12.1 

2-23-58  : 

24 

41 


Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  1 
(inches) ; 

Cr  107 

H.  Hoffman 

105 

Drilled 

250.0 

6 

Cr  108 

J,  Caffery 

1^0 

do. 

153.0 

6 

Cr  110 

F,  Monnes 

180 

Dug 

19.3 

33 

Cr  111 

J.  Carey- 

160 

do. 

27,0 

36 

Cr  112 

Jo  L,  Kline 

145 

do. 

8.4 

40 

Cr  113 

E.  Franklin 

155 

do. 

16,6 

36 

Cr  114 

L,  Franklin 

160 

do. 

20.0 

24 

Cr  115 

E.  L.  Franklin 

160 

do. 

25.0 

30 

Cr  116 

C,  Planeta 

160 

do. 

23.7 

30 

Cr  118 

Fo  Young 

160  . 

do. 

17.8 

33 

Cr  119 

UrLknoT,^m 

160 

do. 

6,3 

36 

Cr  120 

E,  Buggie 

160 

do. 

5.3 

16 

Cr  121 

V.  F.  Hazard 

160 

do. 

10.5 

24 

Cr  122 

A,  Sanstrom 

170 

Drilled 

97.0 

6 

Cr  123 

G.  Eager 

180 

Dug 

14.8 

30 

Cr  124 

J.  Pierson 

180 

Drilled 

165,0 

6 

Cr  125 

S,  Bartolotta 

180 

Dug 

30 

Cr  126 

Mrs.  M,  Anderson 

180 

do. 

30.0 

24 

Cr  127 

J.  J.  Tochko 

180 

do. 

22.7 

24 

Cr  128 

Mrs,  M.  Anderson 

180 

Drilled 

128,0 

6 

Cr  129 

J,  David 

180 

Dug 

11.1 

36 

Cr  130 

Mrs,  S.  Zink 

180 

do. 

9.1 

30   ; 

Cr  131 

Mrs,  H.  Ao  Stevens 

180 

do. 

21.2 

24 

Cr  132 

S.  V.  Hubbard 

180 

do. 

17,4 

42    ! 
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^ 

Vifater 

level 

Chloride 

Depth 

Date     ; 

(parts    : 

V.'ell 

SourcG 

Depth 

bolovf 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Or  107 

^andstono 

35.0 

2-23-38 

15 

Cr  108 

do. 

7 

Cr  110 

Till 

15.9 

12-22-37 

14 

Cr  111 

Stratified  drift 

4.1 

12-  1-57 

15 

Cr  112 

do. 

8.4 

2.9 

12-  1-37 

6 

Cr  113 

do. 

2.7 

12-  1-37 

8 

Cr  114 

do. 

3 

Cr  115 

do. 

17.0 

12-  1-37 

5 

Cr  11 G 

do. 

10.  C 

12-  1-37 

1 

Cr  118 

Till 

]1.7 

12-22-37 

5 

Cr  119 

Stratified  drift 

3.8 

12-22-37 

7 

Cr  120 

do. 

1.0 

12-22-37 

15 

Cr  121 

do. 

6.8 

12-22-37 

11 

Cr  12.2 

Sandstone 

9 

Cr  12o 

Stratified  drift 

If  mQ 

12-14-37 

31 

Cr  124 

do. 

4 

Cr  125 

do. 

17 

Cr  126 

Till 

15.0 

12-14-37 

18 

Cr  127 

Stratified  drift 

7.5 

12-14-37 

9 

Cr  128 

Sandstone 

7 

Cr  12C 

Stratified  drift 

3.2 

12-14-37 

7 

Cr  130  : 

do. 

5*3 

12-14-37 

7 

Cr  131 

do. 

19.1 

12-14-37 

5 

Cr  132  : 

Till 

3.6 

12-  8-37 

3 
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Recordo  of  wells 


Wo  1.1 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Cr 

133 

L. 

Hubbard 

Gr 

134 

A, 

N,  Pier son 

Inc. 

Cr 

135 

Cromwell  Hall 

Ina,   1 

Cr 

136 

A, 

N,  Piorson 

Inc. 

Cr 

13  7 

A. 

N,  Pier son 

Inc. 

Cr 

138 

Mr 

3.   I.  Stow 

Cr 

139 

F. 

Johnson 

Cr 

140 

A. 

Nowborg 

Cr 

141 

P. 

Hedlund  &  \ 

i. 

Wide en 

Cr 

142  ; 

c. 

H.  Moody 

Cr 

143 

El 

3io  Carl in 

Cr 

144  ' 

Mr 

3,  P.  Billinghaj);! 

Cr 

145 

Cromwell  Hall 

Inc. 

Cr 

146 

A. 

Carlson 

Cr 

147 

A. 

Jacob son 

Cr 

148 

H. 

Swranson 

Cr 

149 

A. 

N.  Piers on 

Inc.   1 

Cr 

150 

M. 

F.  Sage 

Cr 

151 

A. 

N.  Pierson 

Inc. 

Cr 

152 

C. 

Bov/ers 

Cr 

153 

V'l. 

Taylor 

Cr 

154 

M. 

T.  Porter 

Cr 

155 

Mr 

s.  L.  Tucker      \ 

Cr 

156 

Bl 

isi\}M;bli  FilJ-KVjrG  ; 

180 

100 

120 

100 

100 

100 

80 

80 

60 

40 

40 

120 

50 

45 

40 

45 

55 

40 

40 

60 

50 

55 

50 

50 


Dug 

Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 


Dug 


do, 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 


Depth 
(feet) 


Diameter; 
(inches ) 


24.0 

125,0 

4.7 

144,5 

121.0 

75.0 

46,4 
19.4 

12.0 

21.0 

20.3 

512,0 

14,7 

7.9 

8.6 

5,3 

18.1 

30.0 

9,6 

10.3 

8.0 

20.2 

15,2 


24 

6 

42 

6 

6 

6 

24 

30 

30 

30 

36 

42 

6 

30 

30 

20 

15 

24 

24 

27 

24 

24 

24 

30 
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Water 

level 

Chloride 
(pert 3 

Depth 

Date 

",j"ci.:. 

i       Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

moasurQ" 

million)  1 

bodroc]-: 

surface 

raont 

(feet) 

(feet) 

Ci'  1.:;;; 

■   Till 

14.0 

12-  3-37 

7 

Cr  134 

Sandstone 

65.0 

5     : 

Cr  15  5 

Till 

2.4 

12-  8-37 

7 

Cr  13G 

■  Stratified  drift 

34.0 

10-22-34 

6 

Or  137 

Sandstone 

21.0 

0.0 

12-  8-37 

16     1 

Cr  130 

do. 

32 

Cr  139 

Stratified  drift 

8 

Cr  140 

do. 

6.4 

12-  6-37 

16 

Cr  141 

do . 

6.9 

12-  6-37 

4 

Cr  142 

do. 

21 

Or  145 

do. 

o.O 

12-  G-37 

35 

Cr  144 

do. 

5.3 

12-  6-37 

5 

Cr  145 

SandGtono 

Cr  146 

Stratified  drift 

3.5 

12-  7-37 

9 

Cr  147 

do. 

1.2 

12-  7-37 

27 

Cr  148 

do. 

1.8 

12-  7-37 

11     1 

Cr  149 

do . 

l.C 

2-21-38 

5 

Cr  150 

do . 

8.9 

2-21-38 

11     : 

Cr  151 

do. 

94     : 

Cr  152 

do. 

6.7 

2-21-38 

3     I 

Cr  153 

do. 

7.3 

2-21-38 

7 

Cr  154 

do. 

5     i 

Cr  155 

do. 

3.5 

12-  7-37 

13 

Cr  15G 

do. 

0.4 

12-  7-37 

15 
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Records   of  wel].s 


Altitude 
above  sea 

Well 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(fest) 

Diameter 
(inches) 

Cr  157 

C.  Walstedt 

50 

Dug 

25.0 

20 

Gr  158 

R,  Frisbie 

45 

do. 

11.8 

30 

Cr  159 

Cromvrell  Hall  Inc. 

160 

do. 

24,0 

30 

Cr  160 

Carrie  Cornwall 

200 

do. 

26.2 

30 

Cr  161 

S.  J.  Hubbard 

200 

do. 

19.4 

36 

Cr  162 

L,  Hammond 

180 

Drilled 

6 

Cr  163 

L,  Hammond 

180 

do. 

6 

Cr  164 

L.  Hammond 

180 

Dug 

20.6 

24 

Cr  165 

R,  Franklin 

180 

do. 

14.9 

20 

Cr  167 

II.  Bottolle 

180 

do. 

39,5 

24 

Cr  168 

C,  C.  Butlor 

160 

do. 

29.5 

24 

Cr  170 

L.  Lemay 

160 

do. 

9.2 

24 

Cr  171 

Rov,  P.  S.  Collins 

160 

do. 

11.8 

18 

Cr  172 

H.  Hubbard 

180 

do. 

17.3 

24 

Cr  173 

He  Hofmann 

180 

Jetted 

197.0 

li 

Cr  174 

H,  Hofmann 

180 

Dug 

15.1 

24 

Cr  175 

Y\r.  T„  Ewald 

180 

Driven 

26.5 

2 

Cr  176 

E,  W,  Baohr 

180 

Dug 

18.0 

30 

Cr  177 

Mrs.  U.   Hofmann 

130 

Drilled 

235.0 

6 

Gr  178 

E.  Ralph 

180 

Dug 

13.5 

24 

Cr  179 

J.  Rsiman 

180 

do. 

15.5 

36 

Cr  180 

C,  Simons 

180 

Driven 

28.0 

2 

Gr  181 

F .  Hofmann 

180 

do. 

2 

Cr  132 

J,  Scheu 

180 

Dug 

15.2 

18 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bodrocl: 
(feet) 

Hater 

levol 

Chloride 
(party 

per 

million)  • 

'Tel] 
no. 

Depth 
be  low- 
land 
surface 
(feet) 

Date 

of 
moasuro- 
ment 

Or  V.Yl 

; Stratified  drift 

G.O 

12-  7-37 

23 

Cr  158 

;   do. 

0.8 

12-  7-37 

3 

Cr  15C 

'  Till 

10.0 

11-  3-35 

3 

Cr  lOO 

do. 

5.5 

12-  8-37 

1 

Cr  161 

do. 

3.8 

12-  8-37 

3 

Cr  ig;-; 

; Sandstone 

19 

Cr  1G3 

:   do. 

3 

Cr  164 

! Stratified  drift 

17.0 

12-23-37 

5 

Cr  135 

do. 

10.5 

12-23-37 

15 

Cr  167 

do . 

37.1 

2-14-38 

16 

Cr  160 

do. 

13.5 

2-14-38 

3 

Cr  170 

do. 

6.0 

2-14-38 

15 

Cr  171 

do. 

9.4 

2-14-38 

11 

Cr  17^, 

do. 

11.8 

12-23-37 

3 

Cr  175 

do. 

6.0 

12-23-37 

7 

Cr  174 

do. 

13.2 

12-23-37 

5 

Cr  175 

do. 

5 

Cr  176 

':      do. 

3.0 

12-29-37 

5 

Cr  177 

; Sandstone 

199.0 

35.0 

12-23-37 

3 

Cr  17'J 

■Stratified  drift     \ 

9.4 

12-29-37 

5     1 

Cr  179 

;   do. 

7.5 

12-29-37 

23     1 

Cr  130 

:   do. 

9     1 

Cr  irji 

:   do. 

5 

Cr  182 

do. 

11.2 

2-  1-38 

7     1 

.^^ 
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Records  of  wells 


V^ell 


O-wner 


Gr  183  :  J.  Kaiser 
Cr  18-1  ;  J.  Kaiser 
Cr  185  :  J.  Monnes 
Cr  186  :  C.  H.  Johnson 


Cr  187  :  A,  Eager 


Cr  188  :  E.  Spada 
Cr  189  ;  H,  SohmE.ltz 
Cr  190;  M,  ivicAllister 
Cr  191  :  G,  Ev>rald 
Cr  192  ^  H.  W.  Girard 
Cr  193  ;  S.  Wolatenholme 
Cr  194  Czalpinski 
Cr  195  ■:   R.  liorton 
Cr  196  '   E.  Moose 
Cr  197  :  P.  Siena 
Cr  198  :   R,  0.  Clark 
Cr  199  i  J.  Gabeny 
Cr  200  :  I.  Miglioli 
Cr  201  ;  B.  Adamowicz 
Cr  202  :  P.  Masserio 
Cr  203  ;  P,  Masserio 
Cr  204  ;  J.  MoClintock 
Cr  205  :  J.  HcClintock 
Cr  206  \   R.  Hintz 


Altitude  ■ 
above  sea. 
level 
(feet)   \ 


Type 


Depth 
(feet) 


i     180 

Driven 

■I     180- 

Dug 

\             180 

do. 

200 

Driven 

1      190 

Drilled 

1      185 

do. 

1      200 

Dug 

i     200 

Drilled 

j      200 

Dug 

1      200 

do. 

190 

Drilled 

1      180 

do. 

1     170 

Dug 

1     180 

Driven 

1     120 

Dug 

j      60 

do. 

1      20 

do. 

1      20 

do. 

1      30 

do. 

1       80 

Drilled 

80 

Dug 

140 

Drilled 

140 

Dug 

150 

Drilled 

18.0 

12.2 

9.3 

24.0 

250.0 

115.0 
25.1 

125,0 
10.2 
24.6 

140.0 

130.0 
14.1 
24.0 
18.3 
11,7 
11,0 
14.0 
12.0 

180,0 
9.4 

100.0 
24.8 

203.0 


Diameter i 
(inches): 


1* 

24 

30 

1* 
6 

6 

24 

6 
27 
24 

6 

6 
24 

1 
24 
30 
24 
30 
24 

6 
24 

6 
30 

6 
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TJater 

level 

Chloride  : 
■^parts 

Depth 

Date 

Vfell 

:       Source 

Dearth 

bolov/ 

of 

per      1 

no. 

j      formation 

to 

land 

measure- 

million) ; 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Cr  183 

:  Stratified  drift 

3 

Or  184 

do. 

7.5 

1-26-38 

13     1 

Cr  185 

:  Till 

4.9 

1-26-38 

25     i 

Cr  136 

do. 

13     1 

Cr  187 

'   Sandstone 

SO.O 

30.0 

12-22-37 

5 

Cr  188 

do. 

60.0 

25.0 

12-22-37 

4 

Cr  189 

:  Till 

13.8 

1-26-38 

21     j 

Cr  190 

;   do- 

5 

Cr  191 

do. 

7.7 

1-26-38 

6 

Cr  192 

do. 

11.3 

1-26-58 

6 

Cr  195 

;  Sandstone 

3 

Cr  194 

do. 

21     1 

Cr  195 

;  Till 

1.2 

2-  1-30 

1 

Cr  19G 

■  stratified  drift 

5     j 

Cr  197 

do. 

12.0 

2- 16-38 

5    i 

Cr  193 

do. 

4.4 

1-24-33 

3     \ 

Cr  190 

do. 

11     1 

Cr  200 

do . 

11.0 

1-24-38 

9      i 

Cr  201 

do. 

9 

Cr  202 

Sandstone 

80.0 

69     1 

Cr  203 

:  Stratified  drift 

4.3 

1-24-38 

3     j 

Cr  204 

Sandstone 

20.0 

11.0 

2-15-38 

15     1 

Cr  205 

Till 

24.8 

5.3 

2-15-38 

07     1 

Cr  20C 

;  Sandstone 

30.0 

25.5 

2-15-38 

5     j 

1 

: 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea- 

Well 
no. 

Ovnier 

level    ; 
(feet)    1 

TypG 

Depth 
(feet)  ; 

Diameter' 
(inches) 

Cr  207 

F. 

Sekscenski 

120 

Dug 

24.0   : 

30 

Cr  20'J 

F. 

Sekscenski 

120 

Drilled 

100,0   1 

6 

Cr  209 

A. 

D,  Lugolenski 

120 

do. 

80.0   j 

6 

Cr  210 

P. 

Siena 

120 

Dug 

12,9  \ 

24 

Cr  211 

H. 

Muller 

140        : 

Drilled 

85,0   1 

6 

Cr  213 

w. 

F.  Bwald 

160    [ 

Dug 

13.8   i 

20 

Cr  214 

H. 

Leghorn 

ISO    : 

do. 

18.0 

18 

Cr  215 

D. 

McNeil 

180 

do. 

10.5  \ 

30 

Or   216 

G. 

Moose 

180 

Driven 

12.0   1 

18 

Cr  217 

F. 

Hofmann 

180 

Dug 

13.4   1 

36 

Cr  218 

H. 

Johnson 

190 

do. 

18,0    ; 

27 

Cr  219 

H. 

Jokis  on 

130    i 

do. 

21.8   ; 

27 

Cr  220 

}::. 

Pi  or son 

180 

Drilled 

263,0   j 

6 

Cr  221 

L. 

Pierson 

180 

do. 

51.0   ^ 

6 

Cr  222 

A, 

Schsu 

175 

Dug 

18.8   : 

24 

Cr  22S 

D. 

Follows 

130 

do. 

23.4   ; 

24 

Cr  22'i- 

w. 

Fawthorp 

130 

do. 

24.2 

27 

Gr  225 

I. 

Poderson 

180    ; 

do. 

29.5   1 

27 

Cr  226 

^, 

Johnson 

180     \ 

do. 

31.6  \ 

24 

Cr  227 

* 
Knights  of 

180     i 

do. 

31,5 

27 

Co: 

-iffiibuij 

Cr  228 

T, 

H.  Noble 

180    1 

do. 

30.9   : 

24 

Cr  229 

C. 

D,  I-Ioyt 

180 

do. 

37.5   ■ 

27 

Cr  230 

R. 

I'lawloy 

180 

do. 

39.6 

24 

Cr  231 

F,R,  (z   R.M.  Goodrich 

180 

Drilled 

421.0 

6 
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ViTater 

level 

Chloride  : 

L'Qpth 

Date 

(partii 

Well 

:       Sou.rco 

Depth 

bo  low 

of 

per 

no. 

foniiation 

to 

land 

measure- 

million) 

bodrock 

surface 

mo  nt 

(feot) 

(feot) 

Cr  207 

[  Till 

24.0 

11.4 

2-15-33 

6 

Cr  208 

Sandstone 

4 

Cr  209 

do. 

5 

Cr  210 

Stratified  drift 

4.5 

2-16-38 

3 

Cr  211 

Sandstone 

40.0 

1 

Cr  213 

Stratified  drift 

8.2 

;   2-  1-33 

1 

Cr  214 

do. 

3 

Cr  215 

do. 

5.1 

12-29-37 

3 

Cr  210 

d.' 

1.7 

12-29-57 

5 

Cr  217 

do. 

9.2 

12-29-37 

15 

Cr  21o 

do. 

c-    c-oo 

30 

Cr  21;) 

do. 

6.1 

2-  2-38 

14 

Cr  220 

Sandstone 

55.0 

2-  2-38 

7 

Cr  221 

do . 

10.5 

2-  2-38 

57 

Cr  222 

Stratified  drift 

9.6 

2-  7-38 

7 

Cr  223 

do.               ; 

15.6 

2-  7-38 

3 

Cr  224 

do. 

19.4 

2-  8-38 

11     \ 

Cr  225 

do. 

25.5 

2-  8-38 

11 

Cr  226 

do.               i 

27.5 

2-  8-53 

7 

Cr  227 

do. 

23.9 

7     i 

Cr  220 

do.               1 

20.6 

2-  8-38 

7 

Cr  229 

do. 

34.2 

2-  0-38 

5     1 

Cr  230   ; 

do.                    j 

53.0 

2-  8-38 

7 

Cr  251 

Sandstone           \ 

233.0 

5 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitudj 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Di;\meter 
(inches ) 


Or  23? 

J. 

F. 

Morrison 

180 

Dug 

32.7 

24 

Cr  235 

w. 

c. 

Jones 

180 

Drilled 

250,0 

6 

Cr  234 

C. 

J. 

Elmgren 

180 

Dug 

32.2 

24 

Cr  235 

J. 

w. 

Gardner 

180 

do. 

37,3 

24 

Cr  236 

C. 

R. 

Corey 

120 

do. 

13.4 

27 

Cr  237 

c. 

Ro 

Corey 

120 

do. 

10.1 

24 

Cr  238 

J. 

Libera 

180 

do. 

27,5 

24 

Cr  239 

c. 

McCuno 

180 

do. 

20,5 

18 

Cr  240 

Araeda 

Sago 

180 

do. 

24.2 

24 

Cr  241 

J, 

J. 

Myers 

180 

do. 

13.6 

24 

Cr  242 

D. 

McGregor 

180 

do. 

14.1 

24 

Cr  243 

J. 

Pir 

roo:o. 

180 

do. 

29.6 

27 

Cr  244 

A, 

Nordgron 

190 

do. 

26.2 

32 

Cr  245 

J. 

F. 

Meyers 

180 

do. 

10,3 

36 

Cr  246 

M. 

Brennan 

180 

do. 

8.4 

24 
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Water 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

y/eii 

Source 

Depth 

below 

of 

per     ; 

no. 

1      formation 

to 

land 

measure- 

million): 

bedrock 

surface 

ment 

(foot) 

(foot) 

Cr  232 

;  Strr.itifiod  drift 

27.2 

2"  9-38 

5 

Or  233 

;  Sandstone 

2    1 

Cr  234 

':   Stratified  drift 

29.8 

2-  9-38 

7    I 

Cr  2cb 

do- 

51.9 

2-  9-38 

7 

Cr  236 

do. 

10.9 

2-  9-38 

13    1 

Or  257 

do. 

6.8 

2-  9-38 

7    \ 

Cr  238 

1   do. 

24.1 

2-  9-38 

4     1 

Cr  239 

\       do. 

15.1 

2-  7-33 

13 

Cr  2<L0 

1   do. 

9.6 

2-  7-38 

3     1 

Cr  2-:i 

do. 

7.8 

2-  7-38 

5 

Cr  242 

i   do . 

8.6 

2-  7-38 

11     1 

Cr  243 

1   do. 

7.3 

2-  2-38 

3     1 

Cr  2.14 

do . 

« 

5.2 

2-  2-38 

7    : 

Cr  245 

\       do. 

5.4 

2-  2-38 

1     1 

Cr  24 C 

do . 

4.9 

2-  2-38 

5    \ 
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Records  of  Borings 


Spring 
no. 


O.'mer 


Gr  19  S,  Shonti 


Cr  22 

Cr  31 

Cr  66 

Cr  68 

Cr  76 

Cr  77 

Cr  89 
Cr  92 
Cr  105 
Cr  109 


Mrs,  B.  Talbot 

A,  '.'Y,  Russell 

A.  N.  Piorson  Inc. 

J,  E,  Ewald 

J.  Smigei 

Mi;iinie  Dunham 

Tovni  of  Cromwell 
M,  Garb e ski 
G,  MaJGWicz 
J,  ViTgIss 


Cr  117  ■  Yf,  A,  Jamioson 

Cr  166  A,  U,  Turner 
Cr  169  ;  B,  Schricr 
Cr  212  :  F.  'N,   Ewald 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


35 


40 


80 


120 


35 


25 


40 


155 

170 
160 
185 


Topographic 
situation 


Source 
formation 


Base  of  slope     Sandstone 


do. 


Stratified  drift 


Top  of  slope        do. 


Middle  of  slope     doi 


Base  of  slope       doi 


do„ 


do. 


do. 


do. 


30 

do. 

:Till 

60 

Slope 

do. 

115 

Base  of 

hill. 

do. 

80 

swamp 
Slope 

■Stratified  drift 

Base  of  slope 

do. 
do, 
do. 


do, 

do. 
do, 
do. 
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in  toivn  of  Cromwell,    Connocticut 


Spring 
no. 


Improvements 


Cr  19  ;  Concrete  pit,  4x6x8  foot, 

;  wooden  cover,  gro.vity  flow  pipe 
lino 

Cr   22  ;  Concrete  casing,  gravity  flow 
;  pipe  line 

Cr  31  :  Spring  house, screened,  gravity 
i  flow  pipe  line 

Cr  66  :  Pit, 4x4  feet,  wooden  plaiiic 

:  cover  gravity  flov^  pipc  line 

Cr  68  ;  Brick  spring  house,  gravity 

■  flow  pipe  line 

Cr  7S  ;  Concrete  pipe  casing,  2  feet 
^  diameter  puinp 

Cr  77  :  Concrete  casing,  wooden  cover, 
=  gravity  flow  pipe  line 

Cr   89  i  Concrete  casing,  wo odei:  cover 

Cr  92  ;  'i^ooden  casing 

Cr  105  Tile  casing 

Cr  109  :  Tile  casing,  gravity  flovf  pipe 

■  line 

Cr  117  ;  Concrete  pit,  6x6x8  feet,  spring 
i  house,  gravity  flow  pipe  line 

Cr  166  ■  Tile  casing,  covered 

Cr  139  '   Tile  casing 

Cr  212  :  Concrete  casing,  spring  house 


'Fluctuation 
(a) 


None 


do. 

do. 

do. 

Slight 

None 
do. 
do. 
do. 


do. 
do. 
do. 


Yield 
(gallons 

a 
minute  ) 


3.5(b) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


3      (b) 

7 

3.5(b) 

5 

3      (a) 

3 

5      (a) 

3.5(b) 

3 

3, 5(b) 

5 

5      (a) 

5 

3      (b) 

3 

5.5(a) 

3 

7 

3.5(a) 

4.5(b) 
3.5(b) 
7   (a) 


10 
9 
3 


(a)  Reported   (b)  Estimated 


55 


CONN  CRDUMO-WATEO  SunvCT  WPA  NO  2« 
Sf>0M90R5HIP.  CONN  STATE  WATEfl  COMM. 
DtReCTIONiOEOL.SURV^UAOEPT  MT. 


MAP     OF     CROMVVELL,  CONNECTICUT 
SHOWING    LOCATION    OF    WELLS  i.  SPRINGS 

SCALE 
0 I 2 3    MILES 


M    M    M    l-l   I- 
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Cr   4.   B,  Messer,  abandoned  dug  vrell,  on  River  Rd.,  Cromwell. 
Diameter  30  inches,  depth  16,0  feet.  Lleasuring  point  is  a  paint 
mark  top  of  curb  0.2  feet  above  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  silt. 

Water  level  in  feet  belov."-  measuring  point 


Date    Water  level  Date    Water  level  Date    V/ater  level 

1937  1937  1937 

Nov.  16     5.00  Dec.   6     4.59  Dec.  20     5.18 

29     3.77  13     5.16  27     4.98 


Cr  47.  Mrs.  Kate  Briggs,  abandoned  drilled  well,  on  TJest  St., 
Cromwell.  Diameter  6  inches,  depth  29,6  feet.  Measuring  point  is  a 
paint  mark  top  of  casing  0.6  foot  above  the  land  surface.   The 
water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date    Water  level     Date   •  Water  level     Date    Water  level 


1937 

1937 

1937 

l^ov. 

29 

4, 

,50 

Dec. 

13 

5. 

.50 

Dec, 

27 

Dec. 

6 

4. 

,30 

20 

5, 

.83 

6.29 


Cr  144,  Llrs,  P.  Billingham,  abandoned  dug  well,  on  Prospect  Hill 
Rd.,  Cromwell.   Diaxaeter  42  inches,  depth  20,3  feet.  Measuring 
point  is  a  paint  mark  at  top  of  curb  0.4  foot  above  the  land  surface. 
The  iTO-ter-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  belov;-  measuring  point 


Date    Yfeter  level     Date    Water  level     Date    Water  level 


19; 

57 

1937 

Dec. 

5 

5, 

.70 

Dec.  20 

6, 

.42 

13 

6, 

,04 

27 

6. 

,60 
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Records  of  v/ells 


YiTell 
noo 


Owner 


D  1  i  J.  Arvano 

D  4  :  B.  ZimjTierman 

D  6  J.  HcCamion 

D  7  ;  T,  Kampmann 

D  9  0,  Chadsey 

D  11  P.  Wilcox 

D  12  :  P.  Wilcox 

D  13  ;  Mrs.  L.  Hubbard 

D  14  ;  J.  Boublik 

D  15  ;  R.  L.  White 

D  17  ^  F,  Arrigoni 

D  18  ;  M.  Chiszewsky 

D  19  ;  W.  Parmlee 

D  20  :  A.  F,  Eick 

D  21  i  F.  F.  Brewster 

D  22  i  C,  Lining 

D  24  ;  H,  F.  Garrett 

D  25  ;  E,  Burr 

D  26  ^  J.  B,  Clark 

D  27  :  L.  M.  Powers 

D  23  0,  A.  Segerberg 

D  29  C,  Arrigoni 

D  30  F.  Arrigoni 

D  31  :  Wo  Herzig 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


200 
220 
200 
220 
230 
230 
230 
180 
180 
180 
190 
200 
260 
100 
300 
200 
360 
360 
225 
225 
225 
240 
170 
280 


Typ^ 


Depth 
(feet) 


Drilled 
Dug 

do, 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 

do. 

do. 


120.0 

20,5 

7.2 

.  17w0 

19,6 

90,0 

15.0 

12.0 

110.0 

78.0 

160.0 

240  oO 

200.0 

980.0 

240.0 

8,0 

136.0 

110.0 

115,0 

20.0 

35,7 

138,0 

168.0 

130.0 


Diameter; 
( inches); 


6 

30 

36 

36 

42 

6 

36 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

6 

24 

6 

6 

6 

36 

24 

8 

8 

6 


in  to-vm  of  Durhain,    Connecticut. 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

".Tator 

level 

Chloride 

Well 
no. 

Depth 

beloviT 

land 

surface 

(foot) 

'       Date 
ol' 
moa.suro- 
rient 

(parts    : 
per     1 
iuillion)  1 

D   1 

Sand atone 

12.0 

15.0 

10-2 5-S4 

r 

D   4 

Till 

20.0 

15.5 

10-25-34 

7 

D   6 

do. 

s.o 

10-25-54 

9 

D   7 

do. 

6.2 

10-26-34 

5     ; 

D   9 

do. 

9.G 

10_?,G-34 

9     \ 

D  11 

Sandstone 

20.0 

3     1 

D  12 

Stratified  dril't 

3.4 

10-2 G-34 

4     1 

D  13 

Till 

2.0 

10-20-34 

21    i 

D  14 

Sandstone 

17 

D  I'o 

do. 

21 

D  17 

do. 

5 

D  18 

do. 

10.0 

100.0 

10-29-34 

5     i 

D  19 

Trap 

14.0 

6 

D  20 

Sand;;tone 

0.0 

10-29-34 

287 

D  21 

do. 

30.0 

10.0 

10-2 D- 3 4 

"7        • 

D  22 

Till 

5.3 

10-29-34 

39 

D  24 

Trap 

2.0 

22.0 

10-  3-34 

5       i 

D  25 

do. 

4.0 

20.0 

10-30-34 

34     \ 

D  26 

Sandstone 

50.0 

6.0 

10-30-34 

22     \ 

D  27 

Till 

13.9 

10-30-34 

5     \ 

D  28 

do. 

8.2 

10-30-34 

13      i 

P  29 

Trap 

lu.O 

2.0 

10-31-34 

4     ; 

D  30 

Stratified  drift 

7     1 

D  31 

Stmd  stone 

50.0 

10-31-34 

11    ; 
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Records   of  vrells 


Well 
no. 


OTwner 


D 

33 

w. 

Wimlcr 

D 

34 

L. 

Nemeth 

D 

35 

L. 

Nemeth 

D 

38 

J. 

Kline 

D 

39 

T. 

Bazzini 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


200 
290 
290 
300 
280 


Type 


Dug 
do, 
do. 
do* 
do. 


Depth  i 
(feet)  : 


22.0 

20.5 

9.0 

7,8 

12.0 


Diameter: 
( inches)! 


30 
24 
42 
28 

24 


in  town  of  Durhan,  Connecticut  -  Continued 
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Water 

level 

Chloride 
(parts    i 

Depth 

l^ato 

Vfell 

Source 

Depth 

below 

of 

per      i 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million)  i 

Ijedrocl: 

surface 

laent 

(feet) 

(feet) 

D  00 

Stratified  drift 

16.0 

18.5 

10-31-54. 

6 

D  34 

Till 

12.8 

]1-  l-S'l 

10     i 

D  35 

do. 

2.6 

11-  l-S'l 

12 

D  30 

Stratified  drift 

3.8 

11-  1-34 

7 

D   39 

do. 

G.5 

11-  1-34 

8   ; 

61 


Records   of  springs 


' 

■ 

Altitude 

Spring 
no. 

Ovmer 

above  sea 

level 

(feet) 

Topographic 
situation 

Source 
formation  \ 

D   2 

J. 

Arvano 

300 

Top  of  hill 

Sandstone 

D   3 

B. 

Ziimnerman 

280 

do. 

do,            1 

D   5 

w. 

Widyn 

260 

Nose  of  hill 

Till 

D   8 

T. 

Kampmann 

280 

Top  of  hill 

do. 

D  10 

P. 

Wilcox 

255 

Slope 

Stratified  drift 

D  16 

R. 

L.  White 

160 

Base  of  slope 

Till 

D  23 

D, 

Arrigoni 

250 

Slope 

do» 

D  32 

E. 

Magnano 

280 

do* 

Stratified  drift 

D  36 

w. 

C •  Chapman 

220 

Base  of 
low  terracG 

do. 

D  40 

E. 

C,  Doane 

330 

Slope 

do. 

in  toT/vn  of  Durhaia,    Connecticut 
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Yield 

Chloride 

(gallons 

(parts 

Spring 

i           Improvements 

:  Fluctuation 

a 

per 

no 

■ 

1     (a) 

minute ) 
(a) 

mi  1 1 i  on ) 

D 

2 

,  Masonry  spring  house,  gravity 
flow  pipe  line 

Decreases 
;  in  summer 

4 

7 

D 

3 

Masonry  spring  house 

1  None 

10 

7 

D 

5 

Concrete  spring  house 

do. 

8 

5 

D 

8 

Concrete  spring  house^  7x10x15 
feet 

do. 

5 

5 

D 

10 

Masonry  pit,  covered,  gro.vity 
flow  pipe  line 

do. 

2 

5 

D 

16 

None 

D 

23 

Concrete  spring  house,  gravity 
flow  pipe  line 

do. 

4 

2 

D 

32 

Concrete  spring  houso,  8x3x8 
feet,  electric  pump 

do. 

4 

12 

D 

36 

Masonry  spring  house,  piped  to 
gasoline  pump 

do. 

20 

6    j 

D 

40 

Concrete  reservoir,  covered, 
electric  pump 

do. 

25 

6    ^ 

(a)  Reported 
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10 
Ul 


IT) 
O 

Z 

a. 
a. 
in 


if) 
ll    ' 

$ 

u. 
O 

z 

1-  < 

u 
o 

J 


V) 


o 

z 

o 

X 


I 

I 
_I 
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D   4.   B.  Ziiiffiiorraan,  abandcviod  dug  ytoII,  on  Comi,  Rt,  159,  0.5 
milo  northwest  of  Durhmn  Center,  Durham.   Dicunctor  50  inches, 
depth  20.5  foot.   Measuring  point  is  orange  paint  raark  west 
side  df  well  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  till. 

Water  level  in  feet  bolow  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Wn.ter  level 


1935 

June  28 

July  5 

12 

18 

25 

1 

8 


Aug. 


Oct, 


Nov. 


Dec, 


29 

Sept.  4 

9 

16 

23 

30 

7 

14 

21 

28 

4 

11 

18 

25 

2 

9 

16 

24 

30 

1936 

Jan.   6 

13 

20 

27 

3 

10 

17 

24 

2 

9 

16 

24 

30 

Apr.   7 

15 


Feb. 


Mar. 


15.90 
16,10 
16,32 
16.50 
16.50 
IS. 40 
16,70 
16,90 
17.00 
17,20 
17,05 
17.00 
16.90 
17.10 
17.20 
17,40 
17,50 
17,55 
17.65 
17,65 
17.60 
17.50 
17,40 
16.75 
16.60 
16.60 
16.70 
16,85 

15,85 
14,90 
14,10 
14,40 
14.30 
15.30 
15.90 
15.50 
14,80 
14.10 
10.20 
8.00 
10.20 
8.30 
9.80 


May 


June 


July 


Aug, 


1936 
Apr.  20 
27 

4 
11 
18 
25 

1 

8 
15 
22 
29 

6 
13 
20 
27 

3 
10 
17 
24 
31 
Se;^^t.  8 
14 
21 
28 

5 
12 
19 
2G 

2 

9 
16 
23 
30 

7 
14 
21 
28 
1937 
Jan.  4 
11 
18 
25 

1 

8 


Oct, 


Nov, 


Dec. 


Fob. 


11.40 
11.90 
12,40 
14,60 
14,90 
15.40 
15,80 
16,30 
16,30 
14,40 
14,60 
14,90 
15,60 
16.10 
16.40 
16.70 
16.80 
16.90 
17.10 
17.10 
17.50 
17,60 
16.40 
16.50 
16.20 
16.00 
15,60 
14.80 
15,50 
15,60 
16,20 
16,50 
16.70 
16,50 
14,40 
12.50 
12,70 

13,10 
13,05 
12.75 
10.45 
11.90 
13,15 


1937 


Feb, 


Mar, 


22 
1 

o 


Apr. 


May 


June 


Jul 


y 


15 
22 
29 

5 
12 
19 
26 

3 
10 
17 
24 
31 

7 
14 
22 
29 

6 
12 
19 
27 

2 
11 
16 
23 
30 
Sept.  7 
14 
20 
27 

4 
11 
18 

1 

8 

15 

22 

29 

Dec.    13 


Aug. 


Oct, 


Nov, 


14,20 
34.50 
14.25 
14,80 
15.10 
13.10 
13.15 
14.45 
13.00 
14.10 
14.05 
14,70 
15.15 
15,20 
15.40 
15.50 
15,50 
15,60 
15.45 
15,80 
15,90 
15.40 
15.60 
16,20 
16.50 
16,60 
16.  CO 
13, C8 
16.35 
16.43 
16,17 
16.57 
16.62 
15.94 
16.73 
17,14 
15,14 
15,25 
15.16 
15.07 
14.11 
14.63 
14,74 


•r-.h- 
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Rocords  of  wells 


Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 


2  ;  A,  Staszewski 

3  \   M,  Staszewski 

4  ;  J«  Lussier 

5  i  T.  Drosdowsky 

6  ;  S.  Misiorioski 

7  ;  P,  Dumas 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


C.  B,  Carlberg 


Veronneau 

A.  J,  Mansolf 

F.  Lirot 
J,  Laviana 
Eo  Brooks 
S,  Saultis 
M,  Lirot 

A,  Toff oil on 

H.  King 

A,  Tarowski 

G,  Bilger 
L.  Greal 
I.  Gracey 
R.  Zenke 

Cormeotiout  Quarry  Co 
G.  S.  Reynold 

F.  Biar 


Altitude  ; 
above  sea; 
level  : 
(feet)    ; 


Ty?^ 


Depth 
(feet) 


210 

Drilled 

i     96,0 

210 

•   Dug 

18.5 

210 

Drilled 

i     68,0 

180 

■   Dug 

9,7 

210 

Drilled 

63.0 

210 

do. 

45,0 

210 

Dug 

37,1 

170 

do. 

11.1 

210 

do. 

19,2 

190 

DrillGd 

92.0 

180 

Dug 

23,8 

190 

do. 

40.7 

170 

Drilled 

60,0 

190 

do. 

61.0 

190 

Dug 

14,8 

190 

Drilled 

85.0 

180 

Dug 

8.7 

230 

Drilled 

102.0 

170 

Dug 

17.3 

170 

Drilled 

65,0 

180 

do. 

S2.5 

180 

Dug 

23.8 

240 

Drilled 

87,0 

200 

Dug 

14,0 

Diameter: 
(inches ), 


6 
24 

6 
60 

6 

6 
36 
30 
24 

6 
30 
30 

6 

6 
48 

6 
30 

3 
30 

6 

6 
48 

6 
40 


in  to-vm  of  Meriden,  Connecticut. 
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Water 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(part- 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

fornation 

to 
bedrock 
(feet) 

laud 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million) ; 

He 

2 

Sandstone 

7    1 

Me 

3 

Stratified  drift 

15.6 

6-  4-37  : 

Me 

4 

Sandstone 

10.0 

17.7 

6-  3-37 

5 

Me 

5 

Till 

8.5 

6-  7-37 

20     i 

Me 

6 

Sandstone 

15.0 

6 

Me 

7 

do- 

20.0 

41 

Me 

8 

do- 

6.0 

22.2 

6-  9-37 

19 

lie 

9 

Till 

4.7 

6-  9-37 

7 

lie 

10 

do. 

0.7 

6-  9-37 

16 

J.Ie 

11 

Sandstone 

5 

Me 

12 

Till 

15.9 

6-  9-37 

14 

Ivie 

13 

do. 

36.6 

6-  9-37 

18 

Me 

14 

Sandstone 

20.0 

30.0 

6"  9-37 

10 

Me 

15 

do. 

3 

Me 

16 

do. 

4.0 

10.1 

6-15-37 

5 

Me 

17 

do. 

0.0 

: 

5 

Me 

18 

Till 

7.8 

':        6-15-37 

17 

Me 

19 

do. 

39.5 

6-17-57 

7 

Me 

20 

Sandstone 

10.0 

13.4 

6-15-37 

7 

Me 

21 

Trap 

25.0 

7.5 

5-15-37 

5 

Me 

22 

Sandstone 

15.0 

: 

15 

Me 

23 

do. 

5.0 

14.8 

6-15-37 

9     : 

Me 

24 

do. 

20.0 

53.6 

6-17-37 

5     ; 

Me 

25 

Till 

11.7 

6-17-37 

5 

■  0  i- 


S7 


Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

\       Type 

Depth 

Diameter; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches); 

Me 

26 

:  W. 

A,  Ives 

200 

Drilled 

78.0 

6   \ 

Me 

27 

:  -J* 

DeMarra 

150 

Dug 

35.6 

48 

Me 

28 

;  R. 

Sindone 

140 

do. 

15.0 

30   1 

Me 

29 

:  ^' 

Sui-owiecke 

200 

do. 

19,5 

60 

Me 

30 

1  P- 

Turek 

240 

Drilled 

100,0 

6 

Me 

31 

:  °» 

Falk 

220 

do. 

82,0 

6 

Me 

32 

A. 

Falk 

210 

Dug 

23.9 

36 

Me 

33 

J. 

Reynolds 

240 

do. 

21.3 

36 

Me 

34 

J. 

E.  Thurrott 

290 

Drilled 

70.0 

36   i 

Me 

35 

A. 

Ochopowski 

300 

Dug 

7.8 

48 

Me 

36 

A. 

Randall 

180 

do. 

20.9 

30  i 

Me 

37 

A. 

Vifilcox 

160 

do. 

26.6 

36   i 

Me 

38 

A. 

Service 

240 

do. 

33.8 

24   1 

Me 

39 

J. 

Dumark 

250 

do. 

31,1 

36   i 

Me 

40 

J. 

Atkins 

250 

do. 

31.7   ■ 

36   1 

Me 

41 

J. 

Luchanan 

230 

do.    : 

22,9 

36 

Ma 

42 

K. 

Sattler 

200 

Drilled  1 

90,0  \ 

6    1 

Me 

43  . 

s. 

Hall 

300 

Dug     1 

17,5   1 

28   1 

Me 

44  ; 

s. 

Stoltz 

250 

do. 

31,4   ! 

40 

Me 

45 

A. 

LeGendre         : 

250 

do. 

33,0   ; 

15   1 

Ma 

46 

c. 

Thorall         j 

260 

do,    i 

29.5   1 

36 

Me 

47 

c. 

Curtiss         ; 

290 

do. 

19.5  \ 

36 

Me 

48  ^ 

F. 

Feivel           ; 

300 

do. 

31,7  ; 

30 

Me 

49  . 

s. 

R.  Waterman 

290 

do. 

21,1   1 

24 

in  town  of  Moriden,  Connecticut  -  Continued 
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1 

Source 

1      formation 

Depth 

to 
bedrocli 
1   (feot) 

Hater 

level 

Chloride  ; 

(parts 
per     1 
million) ' 

Vfel 

no . 

Depth 
be  lev; 
land 
surface 
(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

Me 

26 

;  Sandstone 

i   18.0 

16.7 

6-17-37 

5 

He 

27 

Till 

21.9 

11-  2-37 

29    ; 

Me 

28 

:   do. 

9.4 

11-  2-37 

5 

Me 

29 

\   Sandstone 

4.0 

14.0 

6-17-37 

11 

He 

30 

do. 

60.0 

9.2 

6-17-37 

35 

Me 

31 

;   do. 

6 

Me 

32 

:  Till 

5.8 

6-22-37 

36 

Me 

33 

;  Sandstone 

8.0 

17.3 

6-23-37 

11 

Me 

34 

:   do. 

6.0 

25.7 

6-23-37 

8 

Me 

35 

\  Till 

1.8 

6-23-37 

11 

Mo 

36 

Stratified  drift 

15.5 

11-  3-37 

5 

Me 

37 

Sandstone 

15.0 

18.2 

2-27-37 

5 

Me 

33 

Till. 

20.7 

9-21-37 

9 

1 

lie 

39 

do. 

26.9 

9-21-37 

13 

Me 

4-0 

do. 

28.1 

7-  8-37 

7 

Me 

41 

Stratified  drift 

19.7 

7-  8-37 

14 

Mq 

42 

Sandstone 

37.0 

16 

Me 

45 

Till 

10.9 

6-30-37 

7     i 

Me 

44 

do. 

^6.2 

9-21-37 

9     I 

Me 

45 

do. 

15.2 

7-  3-37 

69     ; 

Me 

46 

do. 

27.1 

9-21-37 

47     1 

Me 

47 

do. 

7.1 

9-15-37 

9     1 

Me 

48  , 

do. 

23.2 

7-  3-37 

9 

Me 

49  ; 

do. 

9.3 

6-30-37  ■ 

3     1 

1  !^--; . 


/■  _ .  ■■(■  i 


:.is«^V-: 


69 


Records   of  wells 


Altitude 

Wei 
no. 

1         Omier 

above  sea; 

level 

(feet) 

Type  i 

Depth  : 
(feet) 

Diaraeterj 
(inches): 

Me 

50  ■   General  Motors  Corp, 

140 

Drilled  ; 

59,0 

36   \ 

Me 

52  ;  W,  Barthelmes 

220 

Dug     1 

27.2 

48 

Me 

53  i  M,  E,  Merrimaxi 

150    1 

do. 

14.1 

36   1 

Me 

54  i  C.  E.  Milner 

270 

do. 

31,7 

36    1 

Me 

55  :  A.  G.  Davis 

280    : 

do. 

24,7 

36   i 

Me 

56  ;  F,  S,  Hubbard 

300 

do. 

50,0 

40 

Me 

57  \   F.  Lippold 

310    1 

do. 

25,8 

24 

Me 

58  i  P.  Levin 

150 

Drilled  \ 

120,0 

36    1 

Me 

59  \   E,  Miller  Co. 

170    ; 

do. 

275.0 

\                 8    1 

Me 

60  ;  H,  Lohman 

125 

Dus 

22,3 

24 

Ma 

61  ;  C.  E,  Fowler 

125    1 

do. 

32,4 

;     24   1 

Mo 

62  :  J.  Tessner 

300 

Drilled 

120.0 

6 

Me 

63  :  W.  H,  Pomroy 

300 

Dug 

16,1 

24    1 

Me 

64  F,  Bowman 

i     250    \ 

do. 

12.0 

36 

Me 

65  :  F,  Williams 

\             310 

do. 

19.6 

30 

Me 

66  ;  J.  Berry 

1     390    j 

do. 

12.3 

36 

Me 

67  :  F,  Tymesman 

i     390    1 

do. 

30,4 

24 

Me 

68  i  G,  Villwock 

i     290    ; 

do. 

25.0 

1      48 

Me 

69  ;  A.  Golamo 

i     130 

Drilled 

152,0 

6 

Me 

70  C.  Baribeault 

1     200 

Dug 

28.3 

36 

Me 

71  A,  Hoaley 

1     360 

Drilled 

52,0 

6 

Me 

72  '■■  Miss  Ann  Rust 

:      90 

Dug 

18,6 

36 

Me 

73  :  H.  Redman 

1     300 

do. 

22,0 

40 

Me 

74  ;  0,  Xuhn 

1     400 

do. 

21.1 

40 

in  town  of  Moridon,  Connecticut  -  Continued 
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:      V'.'ater 

lOTol 

Chloride  i 

i   Depth 

Iip.to 

(parts    \ 

Hell 

1       Source 

Depth 

i   below 

of 

per 

no. 

formation 

to 
bedrock 
(feet) 

1   land 
surface 
(feet) 

neacuro- 
ment 

million") 

Mo 

50 

:  Strr.ti.f led  drift 

1     7.0 

11-  3-37 

8 

Me 

52 

do. 

12.0 

11-  2-37 

4 

Mc 

53 

:  Till 

9.2 

6-22-37 

7 

Mo 

54 

do. 

24.4 

9-15-37 

11 

Mo 

55 

do. 

Mo 

56 

do. 

17.5 

9-15-37 

9 

Mg 

57 

do. 

17.1 

7--  8-37 

13 

Mo 

58 

Sandstone 

70.0 

15 

Lie 

59 

do. 

15 

Me 

60 

Stratified  drift 

17.5 

11-  3-37 

9 

Mc 

61 

do. 

26.4 

11-  2-37 

4 

Mo 

62 

Sandstone 

4 

Me 

63 

Till 

5.6 

6-30-37 

6 

lie 

64 

Sand,  stone 

10.0 

3.9 

6-23-37 

4       ; 

Mo 

65 

Stratified  drift 

13.4 

7-  8-37 

11 

Mc 

66 

Till 

6.0 

9-  9-37 

7 

Mc 

67 

do. 

20.6 

9-  9-37 

3 

LiG 

68 

do. 

20.4 

9-14-37 

11     1 

Mc 

69 

Sandstone 

11     1 

Mo 

70 

do.               : 

10.0 

23.0 

10-27-37  ; 

13     1 

Me 

71  1 

do. 

16.0 

3     1 

Me 

72   ; 

Stratified  drift     j 

7.0 

11-  4-37  : 

70    j 

Mc 

73 

Till               i 

16.5 

9-14-37  ; 

11     1 

Mc 

74  ; 

do.     •           1 

11,0    \ 

9-  9-37  ! 

8     \ 

71 


Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Me  75 

Me  76 

Me  77 

Me  78 

Me  79 

Me  80 

Me  81 

Me  82 

Me  83  [ 

He  84  • 

Me  85  ^ 

Me  86  ■ 

Me  87  ■ 

Me  88  • 

Me  89 

Me  90  ■ 

Ma  91  ; 

Me  92  ; 

Me  93  : 

Me  94  : 

Mo  95  ; 

Me  96 

Me  97 

Me  98  ': 


L,  Ketlhut 
J»  Homes 
W.  LaFort 
W.  Gay 
C»  Lowe 
A.  T.  Birdsey 

E,  Heaton 
W.  Rockwell 

H,  LeHerissier 
T.  Manfridi 

F,  Sievort 

G,  Cook 

E.   B.    Slater 
H.   Semrau 
P»   Jaremba 
F«    Sparks 
L,   A.    Jones 
L,   Rogers 
J.   Mull ins 
A.  Mi ski 
A,    Seiiirau 
J«   Ladyka 
J.    DeFrancfes 
J,  VlTarmbier 


Altitude 
above  sea; 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


390 

Drilled 

280 

do. 

250 

1     do. 

320 

do. 

380 

;   Dug 

280 

j     do. 

260 

do. 

240 

1     do. 

320 

Drilled 

360 

'\      Dug 

300 

:     do. 

280 

do. 

340 

do. 

340 

Drilled 

350 

Dug 

300 

do. 

280 

Drilled 

300 

Dug 

300 

do. 

350 

i     do. 

320 

do. 

300 

j     do. 

300 

do. 

280 

Drilled 

100.0 
150,0 
65.0 
82.0 
29.8 
33,1 
16.5 
19.0 
88,0 
26,7 
26.7 
21.7 
21.0 
79.0 
13.0 
10,6 
120.0 
17,2 
24.8 
18,5 
24,2 
42.2 
11,8 
88.0 


Diameteri 
(inches ): 


6 

6 

6 

6 

30 

48 

36 

24 

6 

24 

48 

24 

36 

6 

24 

40 

6 

36 

36 
48 
36 
42 
6 


in  tovm  of  Mcridcn,  Connecticut  -  Continued 
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T/.it  jr 

lev3l 

Chloride 

Depvii 

'   Date 

(parts    : 

IVcll 

i       Source 

Depth 

be  low 

of 

per     1 

no. 

I       formation 

to 

tcdrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million) \ 

Me 

75 

Sandstone 

14     1 

He 

76 

;   do. 

Me 

77 

do. 

5 

Me 

78 

do. 

34.0 

5 

Me 

79 

■  Till 

7.3 

2-27-37 

22     \ 

Me 

80 

;  Sandstone 

12.0 

29.5 

6-30-37 

4 

Me 

81 

■  Till 

8.6 

10-27-37 

5 

Me 

82 

do. 

13.7 

10-27-37 

5 

Me 

83 

;  Sandstone 

5 

Me 

84 

.  Till 

18.9 

10-27-57 

Me 

85 

do. 

15.6 

10-27-37 

5 

Me 

86 

do. 

19.5 

9-15-37 

9     • 

Mo 

87 

do. 

10.7 

9-  9-37 

5     . 

Me 

03 

'-:  Sandstone 

20.0 

20 

Me 

89 

^  Till 

11.4 

9-  9-37 

1 

Me 

90 

do. 

3.1 

7-  7-37 

6 

Me 

91 

;  Trap 

6 

Me 

92 

:  Stratified  drift 

6.7 

7-  7-37 

8     1 

Me 

93 

:  Till 

17.1 

9-15-37 

7 

Me 

94 

do. 

14.0 

9-  9-37 

14    ; 

Me 

95 

do. 

12.5 

9-15-37 

15    1 

Me 

96 

:  Stratified  drift 

34.5 

7-  7-37 

16 

Me 

97 

i   do. 

7.9 

5-27-57 

10    1 

Me 

90 

i  Sandstone 

11     1 

;vi.'~- 


73 


Records  of  wells 


Well 

Ownor 

no» 

Me   99 

H. 

Perkins 

Me  100 

E. 

KoiTim 

Eg   102 

s. 

Barton 

Me  103 

F. 

Lentz 

Me  104 

E. 

Swink 

Me  105 

J. 

Myers 

Me  107 

H. 

Boyle 

Me  108 

A. 

Bulluss 

Me  109 

J. 

L,  Sullivan 

Me  110 

G. 

S,  Pratt 

Mo  111 

H. 

Warmbear 

Me  112 

R. 

Root 

Mo  113 

T. 

Thorpe 

Mo  ll'l 

D. 

Hall 

Me  115 

F. 

Dennis 

Mg  116 

A. 

Wilcox 

Mg  117 

M. 

Sailamandra 

Mo  118 

H, 

Milko 

Me  120 

K. 

Nalivmjok 

Me  121 

J. 

Garra 

Me  122 

R. 

G,  Wilcox 

Mo  124 

Horrigan 

Mo  125 

J. 

Fotta 

Mo  126 

J. 

Tribbor 

Altitude 
above  sea: 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter : 
(inches  )i 


300 
290 
300 
270 
300 
300 
300 
300 
300 
500 
300 
320 
280 
320 
320 
300 
300 
290 
240 
80 
350 
350 
240 
200 


Dug 

do, 

dOo 

do. 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Du^, 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 


13,5 
11,0 
19,3 
16,2 
90,0 
23.4 
105,0 
5,6 
27,2 
42.9 
98,0 
26,6 
32,8 
89,7 
05,0 
16,3 
130,0 
211,0 
12,5 
17,4 
22,5 
79,0 
20,7 

na    7 


36 

60 

36 

36 

6 

50 

6 

48 

24 

6 

6 

24 

36 

6 

6 

36 

6 

6 

60 

30 

36 

6 

42 

40 


in  to'vvn  of  Meriden,   Connecticut  -   Continued 
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I'ritor 

levjl 

Chloride  ; 
(parts    i 

Doptl- 

Jute 

Tfell 

i       Source 

Depth 

be  lev; 

of 

per      I 

no. 

formation 

to 

land 

inoasure- 

million) : 

bodrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Me   99 

■  Till 

5.7 

7-  7-37 

7 

Me  100 

do. 

3.5 

6-30-37 

3 

Me  102 

.,  Stratified  drift 

9.7 

8-25-37 

11 

Me  103 

do. 

9.8 

8-31-37 

11 

Me  104 

; Sandstone 

■  3 

Me  105 

;Tiii 

19.1 

9-  8-37 

8 

Me  107 

; Sandstone 

9 

Me  108 

;  Till 

1.3 

10-26-37 

9 

Me  109 

do. 

24.8 

9-  8-37 

27 

Me  110 

Sandstone 

42.9 

22.9 

8-24-37 

9 

Me  111 

do. 

18 

Me  112 

do. 

25.4 

23.0 

8-31-37 

4 

Me  llo 

■  Till 

20.1 

8-31-37 

14 

Me  114 

.  Sandstone 

29.6 

26.8 

8-31-37 

6 

Me  115 

do. 

25.8 

9.3 

8-25-37 

11 

Me  116 

iTill 

7.1 

8-25-37 

12 

Me  117 

; Sandstone 

7 

Me  113 

do. 

28.0 

14.2 

9-  3-37 

8 

Me  120 

\  Till 

7.4 

10-13-37 

9 

Ho  121 

:  Stratified  drift 

4.1 

10-13-37 

5 

Me  122 

;  Till 

7.6 

10-26-37 

5 

Me  124 

':  Sandstone 

35.0 

29.7 

10-26-37 

23 

Me  125 

:  Till 

11.8 

10-20-37 

7 

Me  126 

j  stratified  drift 

2.3.3 

10-14-37 

9     j 

..•  .•;:;>.•'. 


'.fly 


75 


Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Me  127 
Me  128 
Me  129 
Me  130 
Me  131 
Me  132 
Me  133 
Me  134 
Me  135 
Me  137 
Me  139 
Me  140 
Me  141 
Me  142 
Me  143 
Me  144 
Ma  145 
Me  146 
Me  147 
Me  149 
Me  150 
Me  151 
Mo  152 
Me  153 


1'^,  Dreoher 
V.  Kogut 

E,  Ives 

T.  Shonack 
C,  Murdock 
J,  Phoenix 

F,  W.  Frobel 
M,  G,  Stevens 
E.  Novakoski 
E.  ^lyheeler 

W,  Dahlman 
T,  Ridley 

E,  R,  Hansen 
J»  Carey 

F,  Young 

M,  Pichnarcik 
S,  Dziurgot 

F.  Wagner 

G.  Kifmire 
W.  Rice 

E,  LeVaughn 
A.  Tutzke 
M,  Miller 
M.  Haas 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter; 
(inches ): 


200 

Dug 

19,4  ] 

30 

260 

do. 

27.8 

36 

320 

Drilled 

116.0  \ 

6 

320 

do. 

90,0  ^ 

6 

320 

Dug 

12,3 

24 

270 

do. 

20,7  \ 

48 

200 

do. 

14,4   : 

36 

110 

do. 

23.7   ^ 

36 

200 

do. 

11,5  ; 

30 

280 

do. 

30,8 

36 

260 

do. 

17,1  ; 

36 

240 

Drilled 

133,0     ; 

6 

250 

Dug 

27.2 

24 

260 

do. 

32.0   i 

24 

180 

do. 

17,0   j 

36 

280 

do. 

22,4 

36 

300 

do. 

18,1   ; 

24 

300 

do. 

17,1    ; 

24 

300 

do. 

24,7   ; 

36 

300 

do. 

24,4 

36 

320 

Drilled  : 

75,0  \ 

6 

290 

do. 

75,0   ^ 

6 

280 

Dug 

14,6 

24 

270 

do. 

24.1 

36 

in  town  of  Meridon,  Connecticut  -  Continued 
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;       Source 
j      formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride 
(parts 

per 

million) 

VJell 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(foot) 

of 
measure- 
ment 

Me  127 

:Till 

i    13.4 

10-13-37 

7 

Me  128 

:   do. 

1    21.1 

9-24-37 

19 

Me  129 

; Sandstone 

28.0 

23.6 

.   8-25-37 

15 

Mq  130 

do . 

25.0 

9 

Me  131 

■Till 

8.3 

8-24-37 

3 

Me  132 

do. 

17.0 

9-  3-37 

6 

Me  133 

do. 

7.0 

10-13-37 

9 

Me  134 

do. 

21.9 

10-21-37 

15 

Mo  135 

do. 

10.4 

10-13-37 

5 

Me  137 

:   do. 

15.1 

c)-30-37 

6 

Me  139 

do. 

7.7 

10-20-37 

45 

Me  140 

i  Sandstone          i 

53.0 

19     i 

Me  141 

I  Till               \ 

25.4 

10-19-37 

9 

Mo  142 

:   do,               \ 

26.5 

10-19-37 

9 

Mo  143 

:   do.                  i 

13.4 

lO-lS-37 

8 

Me  144 

j   do.               1 

11.8 

9-30-37  1 

7 

Mg  145 

do. 

13.0 

9-24-37  j 

5     j 

Me  146 

do. 

14.4 

9-24-37  \ 

13     1 

Mg  147 

1   do. 

i 

16.6 

8-24-37  1 

17     1 

Me  149 

do. 

21.5    1 

8-24-37  1 

3     ! 

Me  150 

1  Sandstcaae          I 

25.0 

7     i 

Me  151 

:   do.               1 

2(3.8    i 

9-  8-37  j 

22     1 

Me  152 

iTill 

9.9    1 

9-24-37  1 

12     1 

Mo  153 

do. 

1C.4    j 

9-24-37  \ 

10     j 

77 


Records   of  ivolls 


Altitude 

Well          Owner 
no. 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

Me  154  P.  Gurnik 

250 

Dug 

13,5 

36 

Me  155  0.  Hartstein 

280 

do. 

19.8 

36 

Me  156  G.  Self jack 

270 

do. 

27.6 

24 

Me  157  ;  S.  Sokol 

100 

do. 

41.9 

36 

He  158  :  B,  Lucchini 

90 

do. 

26.6 

30 

Me  159  I  W.  Brown 

240 

do. 

21.4 

24 

Me  161  \   L,  Rice 

90 

do. 

23.1 

24 

Mo  162  G,  Nevin 

90 

do. 

24.9 

24 

Me  163  IE.  M.  Goodwin 

90 

do. 

25,0 

24 

Ms  164  '■   D.  F.  Moriarty 

260 

do. 

35.0 

36 

Me  166  W,  Yale 

260 

do. 

18.1 

40 

Mq  167  ;  W.  O'Brien 

340 

do. 

22.8 

36 

Me  168  ;  H.  C.  Foster 

300 

do. 

21.3 

36 

Me  169  i  D.  H.  Yale 

230 

Drilled 

93.0 

6 

Me  170  :  W.  Goda 

240 

Dug 

17.9 

36 

Me  171  ■  W,  Habershon 

100 

do. 

20,1 

24 

Me  172  ;  F.  Pend oxter 

90 

do. 

26.2 

24 

Me  173  \   M.  G,  Stevens 

90 

do. 

25.6 

24 

Me  174  ;  T.  SobGl 

90    1 

do. 

27,0 

30 

Me  175  \   J.  Sorries 

90 

do. 

28,8 

30    j 

Me  176  ;  E.  Rhodins 

100    1 

do. 

9.3 

24 

Me  177  ]  M.  Ives 

260    1 

do. 

27.5 

40    1 

Me  178  I  M,  Wolosko 

80    1 

do. 

17,1   1 

24    i 

Mo  179  :  H.  G.  Evans 

260        : 

Drilled  i 

135.0 

6    1 

in  town  of  Meridcn,  Connecticut  -  Continued 
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I        Sourco       i 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  1 

(parts    i 

per     i 

million)  ; 

YiTcll 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(foot) 

Date 

of      \ 
measure-  ; 

mcnt 

Me  154 

Till 

12.1 

9-24-37 

8     ' 

Mc  155 

do. 

15.1 

9-30-37 

7     \ 

Me  155 

do. 

21.4 

10-20-37 

9 

Me  157 

;  Sandstone 

27.0 

28.8 

10-21-37 

5     1 

Me  150 

I  Stratified 

drift 

21.1 

10-26-37 

9 

Me  159 

^  Till 

10.2 

10-26-37 

7 

Me  161 

;  Stratified 

di-i 

-ft 

16.2 

10-25-37 

7 

Me  162 

do . 

13.5 

10-21-37 

5     1 

Mo  163 

do. 

15.8 

10-21-37 

7     1 

He  164 

:  Sandstone 

0.0 

25.0 

10-19-37 

25     1 

Me  166 

;  Till 

11.9 

9-  8-37 

11     \ 

Mo  167 

do. 

16.8 

3-25-37 

9 

He  16G 

do. 

13.4 

3-25-37 

15 

Me  169 

i  Sandstone 

30.0 

:     20 

Me  170 

:  Till 

13.9 

9-30-37 

3 

Me  171 

: Stratified 

dri 

.ft 

19.1 

10-14-37 

13 

Ho  172 

do. 

18.9 

10-21-37 

7 

Mo  173 

do. 

19.9 

10-21-37 

7 

Mc  174 

do. 

18.5 

10-21-37 

7 

Mo  175 

do. 

20.2 

10-25-37 

7 

Mo  176 

; Sandstone 

7.1 

3.4 

10-25-37 

5 

Mo  177 

;Till 

14.3 

10-26-37 

15 

Mc  178 

; Stratified 

dri 

ft 

14.3 

10-14-37 

5 

He  179 

i  Sandstone 

30.0 

53.4 

9-  3-37 

13 
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Records   of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Omier 

above  sea 

level 

(feet) 

Typo 

Depth 
(feot) 

D 
( 

I  ameter! 
Inches)! 

Mo  180 

H. 

Michalski 

160 

Dug 

7.0 

60 

Me  181 

A. 

Watrous 

280 

do. 

30.9 

36 

Me  182 

G. 

Morley 

70 

Drilled 

85,0 

6 

Me  183 

w. 

D,  Joyoe 

70 

Dug 

27.5 

24 

Me  184 

J. 

Naiss 

90 

do. 

25.1 

30 

Ma  185 

G. 

Brooks 

120 

do. 

18,3 

27 

in  town  of  Mcjriden,   Connecticut  -   Continued 
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Source 
formation 

Dopth 

to 
bedrock 
(feet) 

Yfetor 

level 

Ch] 

(pc 

P€ 
mi 

-oride 
irts    1 
;r     : 
-llion)  ; 

Violl 
no. 

bepth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Data 

\        of 

measure- 
ment 

Me  180 

Till 

6.4 

9-30-37 

5 

Me  18], 

Sandstone 

20.0 

17.6 

9-30-37 

23 

Me  182 

do. 

5 

Me  183 

Stratified  drift 

24.9 

1  10-14-37 

5 

Me  184 

do. 

22.7 

1  10-21-37 

23 

Me  185 

Till 

15.1 

1  10-25-37 

19 
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Records   of  springs 


Altitude 
above  sea 

Spring 
no. 

Ovmor 

level 
(feet) 

Topographic 
situation 

Source     ; 
formation  i 

Me   1 

G,  Mar gent 0 

200 

Base  of  slope 

Sandstone 

Me  51 

City  of  Meriden 

280 

do. 

do. 

Me  101 

H.  B,  Birdsey 

320 

do. 

do. 

Me  106 

Ge  W.  Bailey 

190 

do. 

do. 

Me  119 

V^r,  Parker 

250 

Base  of  hill 

do. 

Me  123 

J.  Ferguson 

250 

Swale 

do« 

Me  136 

P,  Xuchle 

300 

Slope 

do. 

Me  138 

S,  Dondero 

140 

do. 

Till 

Me  148 

ST.  Boisvert 

300 

do. 

Sandstone 

Me  160  ; 

Connecticut  Highway 

85 

Base  of  hill 

do. 

Me  165  \ 

Dept» 
W.Liedtke 

180 

Toe  of  slope 

Till 

in  tovm  of  Ivleriden,      Connectiout 
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Spring 


Improvements 


no» 


Fluctuation 
(a) 


Yield 
(gallons 

a 
minute ) 


Chlorido 
■  (parts 
\    per 
':   million) 


if.  J 

He   1 

Tilo  pipe  casing,  2  feet  diameter, 
pumped  to  house 

Hone 

5 

4 

He  51 

Masonry  basin 

do. 

5 

5 

Me  101 

Brick  casing,  3x4  feet,  gravity 
floviT  pipe  line 

do. 

5 

Me  106 

Tile  pipe  casing,  2  feet 
diameter,  gravity  flow  pipe  line 
to  masonry  storage  resevoir 

do- 

5 

5 

Me  119 

Spring  house 

do. 

13 

55 

Me  123 

Concrete  basin,  spring  house, 
gravity  flo^T  pipe  line 

Decreases 
in  summ.er 

4 

5 

Me  136 

Concrete  casing,  spring  house, 
pump 

None 

5 

Me  130 

Masonry  casing,  2.3x2.6  feet, 
pipe  line,  suction  pump 

do. 

14 

Me  148 

Tile  pipe  casing,  masonrj'-  spring 
house,  10x12  feet,  gasoline  pump 
to  500  gallon  storage  tank 

do. 

3 

3 

Mo  160 

Trough  placed  in  crevice  of  rock 

do. 

2 

5 

Me  165 

Concrete  casing,  4x4  feet,  spring 
house,  -jl  KP  suction  pump 

do. 

13 

(a)  Reported 
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Me   3,  M.  StasEowski,  abandoned  dug  well.  North  Colony  Rd., 
Meriden.   Diameter  24-  inches,  depth  18.5  feet.  Measuring  j^oint 
is  an  orange  paint  mark  south  side  top  of  flagstone  curb  0.5 
-foot  above  the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is 
stratified  drift. 

¥foter  level  in  foot  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

■'i'^ater  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

June  4 

16.10 

July  27 

16.70 

Sept. 14 

16,73 

14 

16.10 

Aug.   2 

16,80 

20 

16,79 

22 

16.20 

11 

16,90 

27 

16,61 

29 

16.50 

16 

16.90 

Oct.   4 

16.99 

July  G 

16.60 

23 

16.94 

11 

16,94 

12 

16.30 

30 

16.80 

18 

16.88 

19 

16.  Sl- 

Sept,  7 

16.82 

Nov.   1 

16,25 

Me   8,   C.  B.  Carlberg,  abandoned  dug  well,  1023  North  Colony 
Rd,,  Meriden,   Diameter  36  inches,  depth  37,1  foot.  Measuring 
point  is  orange  paint  mark  north  side  of  wood  curb  0,4  foot 
above  the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is  sand- 
stone. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

June  9 

22.60 

July  27 

26,90 

S opt, 14 

16.62 

14 

23.30 

Aug.   2 

27.70 

20 

18.17 

22 

20.75 

11 

23,80 

27 

21.72 

29 

21.80 

16 

23,20 

Oct,   4 

25,28 

July  6 

22.50 

23 

23.15 

11 

27,06 

12 

23,00 

30 

21,10 

18 

28,36 

19 

25,45 

Sept,  7 

20.42 

Mo  12,   J,  Lavianna,  abandoned  dug  well,  21  j\mity  St,,  Meriden. 
Diameter  30  inches,  depth  25.3  feet.  Measuring  point  is  orange 
paint  mark  north  side  of  flagstone  well  curb  0,1  foot  above  the 
land  r.urface.  The  vrater-bearing  formation  is  till. 

Yifator  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1937 
June     9 

14 
22 


16.00 
IC.IO 
16.00 


1937 
Juno  29 
July  6 
12 


15.50 
16.50 

16,80 


1937 
July  19 
27 
Aug,   2 


16,50 
17,70 
18.10 
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Wator  lovel  in  foot  bcjlow  moasuririjT  ooint  in  well  Mc  12-Contiuuod 


Date 

Wo.tor  love 

1  ; 

Dat(^ 

W; 

xtor  lovol 

Dato 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

Aur-.  11 

10.40 

SGpt.20 

16,37 

l^^ov.   8 

14.50 

16 

18.30 

27 

16.85     ' 

15 

12.47 

23 

i7.:i7 

Oct.   4 

17o36 

29 

7.41 

30 

17,15 

11 

17,58 

Doc.  13 

12,21 

Sont.  7 

ID.  89 

18 

18.03     i 

27 

14,87 

14 

15.03 

Nov.   1 

12t2G 

Mg  25.   F.  Bier,  abiuidonod  dvig  well.  Bee  3t , ,  Moridcxii   Diaiaeter 
40  inchor.,  depth  14,0  foot.  Moasurinr;  point  is  orange  paint 
mark  north  sido  of  plcjik  curb  1.2  foot  above  the  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  till 

Water  level  in  foot  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Wo.tor  level 


Date 


■'J^fater  Icvol 


1937 

1937 

1937 

June  17 

12  c  90 

Aug.  23 

14,50 

Oct,  18 

14.63 

July  6 

12.30 

30 

13r80 

25 

12.58 

12 

13.40 

Scot.  7 

13,69 

iJov.  1 

11.21 

19 

13.90 

14 

12,96 

8 

11.10 

27 

14.30 

20 

13,44 

15 

10.55 

Aug.   2 

15,00 

27 

13,85 

29 

8,62 

11 

l-^:,70 

Oct.   4 

14.13 

Dec.  27 

10,48 

IG 

.1.1,90 

11 

14. 3  G 

Mc  37.  A.  I.'ilcox,  abandoned  dug  well,  40  Colony  St.,Mcridon. 
Diomotor  56  inchoSj  depth  26.6  foot.  Measuring  point  is  orange 
paint  mark  north  sido  top  sill  of  windlass  frame  2.5  foot  above 
tho  land  surface.  The  wator-bcaring  formation  is  sandstone. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Dato    Wt 

iber  level 

Date 

Wa 

ter  level 

1937 

1937 

1937 

Mar .   1 

20.65 

May   3 

22.95 

July  6 

24.50 

8 

23.25 

10 

23,45 

12 

24.70 

15 

23.70 

17 

23.10 

19 

25.00 

22 

16.35 

24 

23.30 

27 

25.40 

29 

19.95 

31 

23.70 

Aug.   2 

25.70 

Apr.  5 

23.25 

June  7 

24.10 

11 

26.00 

12 

18.60 

14 

23.90 

16 

26.10 

19 

22.35 

22 

24.00 

23 

26.55 

26 

22.70 

29 

24.30 

30 

25.80 
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Water  level  in  feet  bolow  measuriiig  point  in  woll  Kg  57-ContinuGcl 


Dato 

Water  level 

D;it0 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

Sept,  7 

26.90 

Oct.  11 

26.23 

Nov,  15 

15.09 

14 

25.34 

18 

26.63 

29 

9.39 

20 

25.12 

25 

23.87 

Dec.  13 

22.77 

27 

25.54 

Nov.   1 

23.26 

27 

23.27 

Oct.   4 

25.88 

:         '' 

23.90 

Me  60.  H.  Lohman,  abandoned  dujj  vroll,      195  Capitol  Ave., 
lieriden.  Diameter  24  inches,  depth  22,3  feet.  Measuring  point 
is  orange  paint  mark  west  side  top  of  curb  0.4  foot  above  the 
land  surface.   The  Y/ater-be.aring  foriaation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

VciC-er  level 

Date    Yfater  level 

Date 

Water  level 

1937 

Nov,   5 

S 

17,90 
19,68 

1937 
Nov.  15    17.52 
29    10.51 

1937 
Dec,  13 
27 

19.51 
19.52 

Mo  65,  F.  V/illiams,  abandoned  dug  well.  Gravel  St.,  Meriden. 
Diameter  30  inches,  depth  19,6  feet.  Measuring  point  is  orange 
paint  mark  north  side  of  curb  0.2  foot  above  the  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  foot  belov.'-  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Wat 

er  level 

1937 

1937 

1937 

July  8 

15,60 

Oct.  11 

14.77 

Nov.  22 

8.89 

Sept.  7 

13.78 

18 

15,50 

29 

5,81 

14 

13.24 

25 

12.38 

Dec,  13 

7.77 

20 

13.48 

Nov.   1 

10.72 

27 

8.60 

27 

14,52 

8 

10.70 

Oct.   4 

14.59 

15 

10.58 

Mc  79.   C.  Lowe,  abandoned  dug  well.  Maple  Ave.,  Meriden.   Diameter 
30  inches,  depth  29,8  feet.  Measuring  point  is  an  orange  paint  mark 
west  side  top  of  curb  0,2  foot  above  the  land  surface.  The  water- 
bearing fonriation  is  till. 
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Water  level  in  feat  below  measuring  poirvt  in  woll  Lie  79-Continued 


Date 

Y^Tater   level 

Date 

Water   level 

Date 

Water   level 

1937 

1937 

1957 

Mar, 

1 

7.50 

June     7 

10.15 

Sept. 14 

16.28 

8 

3.15 

14 

10.50 

20 

16.72 

15 

8.70 

22 

11.05 

27 

17.06 

22 

7.70 

29 

11.75 

Oct.      4 

16.30 

29 

7,15 

July     6 

12.10 

11 

16.17 

Apr. 

5 

8.20 

12 

12.60 

18 

17.94 

12 

5.30 

19 

13.00 

25 

17.49 

19 

7.40 

27 

13.60 

Nov.      1 

16.45 

26 

7.25 

Aug.     2 

14.10 

8 

13.18 

May 

3 

7.70 

11 

14.60 

15 

13.42 

10 

8.60 

16 

15.10 

22 

11.97 

17 

9.20 

23 

15.64 

29 

9.01 

24 

9.70 

30 

15.90 

Dec.    13 

7.95 

31 

10.10 

Sept.   7 

16.07 

27 

9.02 

Me  84.   T.  Manfridi,  abandoned  dug  well,  Johnson  Ave,,  Meriden. 
Diameter  24  incheo,  depth  26.7  feet.  Measuring  point  is  an  orange 
paint  mark  below  top  course  of  stone  1.0  foot  above  the  land 
surface.   The  water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date         V'fater  level 

Date         Water   level 

Date         Water  level 

1937 
Oct.    27          19.90 
Nov.      1          18.35 

1937 
Nov.    15          16,97 
29            5.22 

1937 
Dec.   13            8.36 
27          14.52 

Me  97.   J.  DeFrances,  abandoned  dug  well,  422  Liberty  St.,  Meriden. 
Diameter  42  inches,  depth  11.8  feet.  Measuring  point  is  an  orange 
paint  mark  north  side  top  of  curb  0.4  foot  above  the  land  surface. 


Tho  water-bearing  formation  i: 


stratified  drift. 


Water  level  in  feet  below  m3asuring  point 


Date 

Wat 

jr   level 

Date 

Vi/'atcr   level 

1937 

1937 

Mar,      1 

8.30 

Anr=    ID 

■    8,70 

8 

8.85 

26 

8.85 

15 

9.30 

May        3 

8,90 

22 

8,25 

10 

9.30 

29 

8.40            i 

17 

8,85 

Apr,      5 

8.80            i 

24 

8.80 

12 

8.25            i 

31 

8.95 

Date 

Water   level 

1937 

June     7 

9.40 

14 

9.20 

22 

9.20 

29 

9.20 

July     6 

9.40 

12 

9.50 

19 

9,85 
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Wator   level   in  feet  below  m.eaaurlng  point   in  well  lie   97-Continued 


Date 


TiVater  level 


Date 


Wa^or  level 


1937 
July  27 
Aug;,   2 


10.20 
10.50 


1937 
Aug.  11    10.70 
16    10.00 


Date 


Water  level 


1937 
Aug.  23    10.50 
30    10.75 


Me  121.   J.  Garra,  abojidoned  dug  well,  371  South  Colony  St., 
Meriden.   Diameter  30  inches,  depth  17.4  feet.  Measuring  point  is  an 
orange  paint  mark  below  top  of  casing  v/est  side,  1,5  foot  above 
the  land  surface,   Tho  water-bearin;^  formation  is  stratified 
drift. 

Water  level  in  foot  below  measuring  point 


Date 


Wo.ter  level 


Date 


Water  level 


Date 


Ifater  level 


1937 

1937 

1937 

Oct.  13 

5.60 

lov.   1 

4,75 

Doc,  13 

4.64 

25 

4.00 

29 

3.69 

27 

4.38 

Me  131,   C.  Murdock,  abandoned  dug  well.  Paddock  Ave.,  Meriden, 
Diameter  24  inches,  depth  12,3  foot.  Measuring  point  is  .an  orange 
paint  mark  south  side  top  of  curb  0,2  foot  above  tho  Land  surface. 
The  water-bearing  forraation  is  till. 

Wator  level  in  fe^t  below  measuring  point 


Date 

Wat 

er  level 

Date 

Wat 

or  level 

Date    W 

atcr  level 

1937 

1937 

1937 

Aug,  24 

8,50 

Oct.  11 

8.24 

Mov,  22 

4,52 

Sept.  7 

7.98 

18 

8o40 

29 

1.84 

14 

7.63 

25 

4.90 

Dec.  13 

4.52 

20 

7,89 

Nov.   1 

4.42 

27 

5.47 

27 

3.03 

8 

5.27 

Oct,   4 

8.12 

15 

3.52 

Mc  137.   S.  P/heeler,  abcjidonod  dug  vroll.  South  Broad  St.,  Meriden. 
Diameter  36  inches,  depth  30.8  foot.  Measuring  point  is  an  orange 
paint  mark  cast  side  top  sill  of  frame  2.5  feet  above  the  lojid 
surface.   Tho  water-bearing  formation  is  till. 
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Water  lovol  in  feot  bolow  mcar.uring  point  in  woll  Mo  137-Continued 


Date 


Wat or  level 


Date 


Water  level 


1937 
Oct.  11 
18 

Nov,   1 


17,90 
18.07 
17.10 


1937 
Nov.  15 
29 
Dec.  13 


Date    Water  level 


15.35 

11.19 

9.96 


1937 
Doc,  27    11.42 


Mo  173.  M.  G.  Stevens,  abandoned  dug  woll,  62  Main  St.,  Meridon. 
Diameter  24  inches,  depth  25.6  foot.  Moasurin;^,  point  is  an  orange 
paint  mark  top  of  cross  bar  of  well  house  2.2  foot  above  the  land 
surface.   The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

7\fater  level  in  feet  bolow  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

.Vator  lovol 

Date 

Water  lovcl 

1937 
Oct.  21 
Nov.   1 

22.05 
21.79 

1937 
Nov.  15 
29 

21.67 
21,22 

1937 
Dec,  13 
27 

21.34 
21.78 
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Records   of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Tyioe 

Depth 
(feet) 

Diameter; 
(inches); 

Mf 

1 

A,  Ochopowski 

340 

Dug 

8,5 

48  ; 

Mf 

2 

J,  B.  Treiber 

420 

Drilled 

57.0 

6 

Mf 

3 

Middletovm.  Ifater  Cot 

380 

Dug 

S3. 5 

28 

Mf 

4 

Middlotown  Water  Go. 

420 

do. 

21.5 

21    ; 

Mf 

5 

Mary  Coleman 

440 

do. 

40.0 

36   : 

Mf 

7 

R.  Yale 

440 

Drilled 

135.0 

6 

Mf 

8 

F,  Makuch 

360 

Dug 

10.5 

36 

Mf 

9 

Mary  Coleman 

380 

do. 

25.0 

48 

Mf 

10 

W,  3ell 

400 

do. 

19.3 

18 

Mf 

11 

Hall 

380 

do. 

20.0 

23 

Mf 

12 

E.  Nottleton 

400 

do. 

23.0 

24 

M-f 

14 

W.  F.  Wilson 

440 

do. 

8.0 

29 

Mf 

15 

Miss  Jo  Nettleton 

400 

do. 

28.0 

25 

l:If 

16 

J,  Koko.szka 

560 

do. 

9.8 

31 

Mf 

17 

J,  Kokoszka 

580 

do. 

34.9 

48 

Mf 

18 

Town  of  Middlefiold 

320 

do. 

28.9 

24 

Mf 

19 

Miss  F,  Hopler 

330 

Drilled 

85.0 

6 

Mf 

20 

H.  Sabados 

340 

do. 

100.0 

6 

Mf 

21 

Rounds  &  Lippold 

400 

do. 

73.0 

6 

Mf 

22 

W,  Kofol 

200 

Dug 

10.4 

28 

Mf 

23 

M,  Piantek 

200 

Drilled 

G4.0 

6 

Mf 

24 

TJ.  Holt 

210 

do. 

80.0 

6 

Mf 

25 

A,  Coles 

220 

do. 

156,0 

6 

Mf 

26 

H,  Fountain 

200 

do. 

65,0 

e 

in  toTOi  of  Middlefield,  Connecticut. 
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Source 
formation 

1 
1 

Depth 
to 

bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  \ 

(parts    i 

per     i 

million) 1 

v;eii 

no. 

Depth 
below 
land 

surface  ' 
(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

Mf   1 

Till 

2.0 

1-  7-36 

18 

Mf   2 

;  Trap 

8.0 

12.0 

1-  7-36 

8 

Mf   3 

;  Till 

17.5 

1-  7-36 

4 

Mf   4 

do. 

18.0 

1-  7-36 

2 

Mf   5 

do. 

Mf   7 

:  Sandstone 

5 

Mf   8 

■  Till 

0.0 

1-  7-36 

7 

Mf   9 

do. 

11.5 

1-  7-36 

7 

Mf  10 

do. 

10.3 

1-  7-36 

12 

Mf  11 

do. 

11.5    ■ 

1-  8-36 

4 

Mf  12 

do. 

9.0 

1-  8-36 

15 

Mf  14 

do. 

3.5 

1-  8-36 

4 

Mf  15 

do. 

6 

I.if  16 

do. 

3.8 

1-  9-35 

10 

Mf  17 

do. 

30.9 

1-  9-36 

25     1 

Mf  18 

do. 

19.9 

1-  9-36 

3 

Mf  19 

Sandstone 

0.0 

1-13-36 

3 

Mf  20 

do. 

27.0 

3 

Mf  21 

do. 

19     \ 

Mf  22 

Stratified  drift 

5.0 

1-14-36 

6 

Mf  23 

Sandstone 

48     1 

Mf  24 

do. 

36     i 

Mf  25 

do. 

: 

7 

Mf  26 

do. 

5 
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Records   of  wolls 


Well 
no» 


Ovmer 


Altitude 
above   sea: 
levol 
(foot) 


Type 


Depth 
(feot) 


Diameter^ 
(inches); 


Fif 

27; 

li. 

Fountain 

Mf 

28 

M. 

Kosko 

Mf 

29: 

J. 

Samalik 

Mf 

ZO': 

J. 

Jarzabek 

Mf 

31 

F. 

Capif!;a 

Mf 

32: 

J. 

Pawelczak 

Mf 

33^ 

V. 

Tokarz 

Mf 

34 

s. 

^Lcvi  s 

Mf 

35: 

Co.piga 

Mf 

37 

s. 

Ross 

Mf 

39^ 

F. 

A.  Hewett 

Mf 

40; 

A, 

Carlson 

Mf 

41^ 

F. 

Novodyski 

Mf 

42 

P. 

Click 

Mf 

43: 

Fo 

C,  Rodwio 

Mi" 

44; 

E. 

D,  Biglow 

Mf 

45; 

F. 

Tobar 

Mf 

46; 

L. 

E.  Sponcor 

Mf 

47 

J. 

Pohota 

Mf 

48; 

G. 

Goffkon 

Mf 

49^ 

F. 

Goffken 

Mf 

50; 

Wu 

stworth 

Mf 

51 

Mary  Lee 

Mf 

52; 

Rogers  Mfr^.  Co, 

200 
310 
320 
320 
240 
240 
210 
180 
170 
280 
200 
180 
180 
180 
180 
170 
170 
160 
150 
150 
140 
140 
125 
125 


Dug 

Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Dug 

Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 
Driven 
Drilled 


Dug 


Drilled 
do. 


21.3 

G0«0 

39.5 

125.0 

150,0 

115.0 

75,0 

75.0 

100.0 

145.0 

110.0 

29.7 

150,0 

32.0 

35,0 

165.0 

30.0 

60.0 

100.0 

28,0 

80,0 

60,0 

65,0 

80.0 


30 
6 

30 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

24 
6 

60 
6 
6 

6 
6 

6 

36 
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in  town  of  liiddlefield,   Connocticut  -   Continued 


Tifater      level 


Well 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Chloride 
(parte 

per 

million) 


Mf 

27 

.   Stratified 

drift 

Mf 

28 

:  Sandstone 

Mf 

29 

:  Till 

Mf 

30 

\   Sandstone 

Mf 

31 

do. 

Mf 

32 

\   Trap 

Mf 

33 

■   do. 

Mf 

54 

do. 

Mf 

35 

;   do. 

Mf 

37 

do. 

Mf 

39 

do . 

Mf 

40 

■   Stratified 

drift 

Mf 

41 

;  Trap 

Mf 

42 

Stratified 

drift 

Mf 

43 

:  Trap 

Mf 

44 

do. 

Mf 

45 

;  Stratified 

drift 

Mf 

46 

:  Trap 

Mf 

47 

do. 

Mf 

48 

:  stratified 

drift 

Mf 

49 

;  Trap 

Mf 

50 

:  Stratified 

drift 

m 

51 

Trap 

Mf 

52 

do. 

14.0 


25.0 


10.0 

51.0 
15.0 
10.0 


15.0 


8.8  1-14-36 
12.0  1-14-36 
29.5       1-15-36 


26.2 

20.0 

85.0 
15.0 


1-22-36 

1-22-36 

1-22-36 
1-22-36 


6 

7 

7 

17 

9 

27 

32 

6 

6 

4 

4 

6 

3 

6 

3 

12 

19 

12 

8 

15 

9 

23 
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Records   of  wells 


Alti'cude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea; 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter: 
(inches); 

I/If 

53 

G,  Wadsworth 

100 

Dug 

19,3 

25 

Mf 

54 

J,  Vigneri 

200 

Drilled 

90,0 

6 

Mf 

55 

B,  Kujowski 

160 

do. 

60.0 

6 

Mf 

56 

A.  Wiskiel 

165 

Dug 

30,0 

28 

Mf 

57 

A,  Mysling 

'             160    \ 

do. 

29,0 

36 

Mf 

58 

W.  Truedell 

160 

Drilled 

196,0 

6 

Mf 

59 

W,  Truedell 

160    1 

do. 

45.0 

6 

Mf 

60 

W.  Zisk 

190 

Dug 

16.0 

24 

Mf 

61 

S,  Formic 

180 

Drilled 

110.0 

6 

Mf 

62 

T,  I/Iakuohi 

160 

Dug 

32.0 

25 

I/Lf 

63 

J,  Sceney 

190 

Drilled 

121.0 

6 

Mf 

64 

J,  Kokoszka 

200    1 

do. 

121.0 

6 

Mf 

65 

J.  Cihocki 

180    1 

do. 

120,0 

6 

Mf 

63 ; 

F.  Kowalsky 

170 

Dug 

17.5 

25 

Mf 

67; 

T .  Lindemark 

180 

Drilled 

65.0 

6 

Mf 

68 

F,  P.  Varhue 

160    i 

do. 

75,0 

6 

Mf 

69 : 

J,  Traskos 

160 

Dug 

20.0 

24 

Mf 

70 ; 

So  .Aj-esco 

180 

Drilled 

53.0 

6 

Mf 

71 

S,  Hazzotta 

180 

Dug 

10,0 

25   i 

Mf 

72 : 

T,  Iviorris 

190    j 

do. 

16.0 

25   1 

Mf 

73  i 

Trasliinan 

275 

do. 

25,0 

48   i 

Mf 

74 : 

T.  McDowell 

300    1 

do. 

26.3 

22    1 

I/If 

75  ' 

H,  M.aier 

520 

do. 

50,0 

36    1 

Mf 

76  : 

H,  Maier 

280 

Drilled 

100.0 

6 

in  town  of  Middlefield,  Connecticut  -  Continued 
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Tfater 

level 

Chloride  ; 
(parts 

Depth 

Date 

Yfell 

i       Source 

Depth 

belov/ 

of 

per     1 

no. 

1      formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million) ; 

Mf 

53 

;  Stratified  drift 

14.2 

1-28-36 

28 

Mf 

54 

:  Trap 

20.0 

20.0 

1-28-36 

9 

Mf 

55 

do. 

21.0 

24 

M 

56 

;  Stratified  drift 

21 

Mf 

57 

do. 

10.0 

1-29-56 

18 

Mf 

58 

;  Trap 

0.0 

;   1-29-36 

35 

Mf 

59 

do. 

17 

Mf 

60 

:  Till 

2.0 

1-29-36 

42 

Mf 

61 

•  Sandstone 

10 

Mf 

62 

Till 

6 

Mf 

63 

Sandstone 

13 

Mf 

64 

do. 

20.0 

26 

Mf 

65 

do. 

20 

Mf 

66 

; Stratified  drift 

15.0 

1-30-36 

7 

Mf 

67 

i  Trap 

5 

Mf 

68 

do. 

8 

Mf 

69 

;  Stratified  drift 

19 

Mf 

70 

■  Trap 

19.0 

19.0 

1-30-56 

32     1 

Mf 

71 

:  Stratified  drift 

4.0 

1-30-36 

18     \ 

Mf 

72 

do. 

15.0 

1-30-36 

7 

Mf 

73 

I  Till 

Mf 

74 

do  . 

9.6 

2-13-36 

35 

Mf 

75 

do. 

7 

Mf 

76 

;  Sandstone 

4 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well   i 

O-wner 

level 

Type   1 

Depth 

Diairieterj 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches); 

Mf 

77; 

w. 

G.  Siaorson 

290 

Drilled 

113.0 

6     ; 

1/if 

78! 

A. 

Mrozowski 

300 

do. 

150.0 

6 

Hf 

79 

B. 

Puchko 

310 

do. 

123.0 

6 

Hf 

80  i 

F. 

T/Yinter 

360 

do. 

95.0 

6 

Mf 

81 : 

L. 

T.  Dudley 

360 

Dug 

30.0 

36 

Mf 

82; 

G, 

Mont he a 

320 

Drilled 

100.0 

6 

l;Lf 

83! 

L. 

P.  Bacon 

420 

do. 

330.0 

6 

I:If 

84; 

L. 

P.  Bacon 

320 

do. 

220.0 

6 

Mf 

85; 

R. 

Miller 

360 

do. 

120,0 

6 

lif 

86  i 

F. 

Millvir 

380 

do. 

130,0 

6 

Mf 

87 

H, 

Parmoles 

360 

do.    i 

68,0 

6 

Mf 

88; 

Mrs.  A.  J5aok 

360 

Dug     1 

40.0 

:      36 

I/if 

89  '■ 

w. 

Birdsey 

350 

do. 

24.5 

28 

Mf 

90 

E. 

MacMurry 

330 

do. 

18.0 

:      25 

Mf 

91  '■ 

G. 

Burnham 

320 

do. 

19,9 

\               24 

Mf 

92  ; 

E. 

Gooley 

320 

do,    ' 

17.4 

22 

Mf 

93  ■ 

P. 

Joiirxson 

320 

do. 

18,0 

24 

Mf 

94  ; 

H. 

Burnham 

320 

do.    1 

22,0 

25 

Mf 

95 

W, 

LavirroncG 

310 

Drilled  ' 

100,0  ■ 

Mf 

96  : 

L. 

Gunsight 

325 

do. 

250.0 

6 

Mf 

97  ; 

w. 

Morris soy 

360 

i 

do. 

148,5 

6 

Mf 

98  ; 

Unknovm 

370 

Du-      i 

21.3 

25 

Mf 

99 

Drezek 

160 

do. 

21.3 

20 

Mf 

100 ; 

Do 

W.  Pockham 

160 

do. 

10.3 

30 

in  town  of  Middlefield,  Connecticut  -  Continued 
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Well 

no. 

Mf 

77 

Mf 

78 

Ivlf 

79 

Hf 

80 

Mf 

81 

lif 

82 

l;If 

85 

Hf 

84 

Mf 

85 

Mf 

86 

Mf 

87 

Mf 

88 

1/if 

89 

Mf 

90 

Mf 

91 

Mf 

92 

Mf 

93 

Mf 

94 

Mf 

95 

Ml^ 

96 

Mf 

97 

Mf 

98 

Mf 

99 

Mf 

100 

Viater 

level 

Chloride  ; 
(parts    i 

Depth 

Date 

Sour CO 

Depth 

below 

of 

per     I 

formation 

to 

land 

measure-  ; 

million) ] 

bedrock 

surface 

ment    i 

(feet) 

(feet) 

Sandstone 

33  .0        : 

6 

do. 

4 

doc 

6 

do. 

20.0 

20.0 

2-13-36 

4 

Till 

15.0 

2-13-36 

9     1 

Sandstone 

5    j 

Trap 

3.0 

40.0 

2-13-36 

4 

Sandstone 

^ 

do. 

7 

do. 

10.0 

5 

do. 

6 

Till 

33.0 

2-24-36 

28 

do. 

12.0 

2-24-36 

5 

do. 

5 

do- 

7.7 

2-25-36 

8 

do - 

8.6 

2-25-36 

8 

do. 

15.0 

2-25-36 

6 

do. 

6 

Sandstone 

9 

do. 

7 

do. 

100.0 

5 

Till 

11.3 

2-25-36 

7 

do. 

15.7 

2-25-36 

7 

Stratified  drift 

7.9 

2-25-36 

8 
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pLSf'.ords   of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Dieiaeter; 
(inches); 

Mf  101 

H,  Lyman 

160 

Dug 

40,0 

32 

Mf  102 

L.  Fowler 

160 

do. 

17.7 

24 

Mf  103 

G.  A.  Clark 

160 

do. 

17.9 

18 

Hf  104 

E,  Fowler 

165 

do. 

26.0 

24 

Mf  105 

A.  Milber 

165 

do. 

25.0 

24 

Mf  106 

S,  Jenkins 

170 

Driven 

70,0 

Mf  107 

D.  C.  Warner 

175 

Dug 

22.0 

36 

Mf  108 

Congregational  Church 

260 

do. 

23,0 

48 

Mf  109 

W,  Greenb acker 

200 

Drilled 

50,0 

6 

Mf  110 

D.  Cahill 

230 

do. 

44.0 

6 

Mf  111 

C.  Huse 

210 

do. 

108.0 

6 

Mf  112 

H,  Kujawski 

180 

Dug 

22.0 

24 

Mf  113 

School 

200 

Drilled 

123.0 

6 

Mf  114 

Library 

200 

do. 

152,0 

6 

Mf  116 

S,  Dontignsy 

180 

Dug 

32.8 

48 

Mf  118 

H,  Strickland 

220 

do. 

35.0 

25 

Mf  119 

H,  Strickland 

280 

Drilled 

90.0 

6 

Mf  120 

E,  Warner 

260 

do. 

162.0 

Mf  121 

Lo  Eo  Strickland 

220 

do. 

130,0 

6 

Mf  122 

Rock  Fall  Nursery 

210 

do. 

120.0 

6 

Mf  123 

Rock  Fall  Nursery 

210 

Dug 

12.2 

25 

Mf  124 

L,  Corona 

220 

Drilled 

150.0 

Mf  125 

J.  Zawacki 

240 

Dug 

16,5 

24   1 

Mf  126 

F,  W.  Harris 

250 

do. 

15.0 

24 

in  toTm  of  Middlefield,   Coiuiecticut  -   Continued 
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Tfater 

level 

Chloride 
(parte; 

Depth 

Date     i 

Well 

i       Source 

Depth 

below 

of     ; 

per 

no. 

i       formation 

to 

land    i 

measure-  \ 

million) 

bedrock 

surface  '] 

ment 

(feet) 

(feet)   ! 

Mf  101 

i  Stratified  drift 

35.0 

2-25-36 

26 

Mf  102 

do. 

14.2 

2-25-36 

11 

Mf  103 

do. 

14.3 

2-26-36 

7 

m  104 

do. 

20.0 

2-26-36 

4 

Mf  105 

do. 

4 

Mf  106 

do. 

18.0 

2-26-36 

5 

Mf  107 

do. 

20.0 

2-26-3G 

6 

Mf  108 

■  Till 

18.0 

2-26-3G 

6 

Mf  109 

^  Stratified  drift 

0.0 

2-26-36 

7 

Mf  110 

:  Trap 

7.0 

6 

Mf  111 

do. 

11 

Mf  112 

Stratified  drift 

18.0 

2-27-36 

9 

Mf  113 

:  Trap 

0.0 

2-27-36 

4 

Mf  114 

do. 

52.0 

3 

Mf  11 G 

\   Stratified  drift 

26.0 

2-27-36 

6 

Mf  118 

.  Till 

15.0 

3-  2-36 

12 

Mf  119 

:  Sandstone 

12 

Mf  120 

do. 

64.0 

;   100.0 

3-  3-36 

4 

Mf  121 

:    do. 

10 

Mf  122 

do. 

8.0 

3-  3-36 

12 

Mf  123 

i  Till 

3.0 

3-  3-35 

37 

Mf  124 

i  Sandstone 

31 

Mf  125 

Till 

3.0 

3-  4-36 

6 

Mf  126 

do. 

15.0, 

7.0 

0-  4-56 

11 
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Recoras  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Mf  127  F,  W,  Harris 

lilf  128:  D,  H,  Birdsoy 

m  129;  D,  H,  Birdsoy 

Mf  130'  D,  H,  Birdsey 

Mf  131 :  G,  Richards 

Mf  132'  L.  E.  Strickland 

Mf  133;  A,  R,  Tucker 

Mf  134;  F.  E,  Stoddor 

Mf  135 :  Unknown 

Mf  136^  J.  Misick 

Mf  137 :  J.  Misick 

Mf  138:  C,  R.  Burr 

Mf  139  A.  Szpakowski 

Mf  140  ;  A,  Szpakowski 

Mf  141  ;  F.  C.  Millar 

Mf  143  ;  J.  B.  Thayer 

Mf  144  ■■   Miss  Mary  E.  Lyman 

Mf  145  :  Lyman  Farm 

Mf  148  :  Lyman  Farm 

Mf  149  :  Mrs.  H.  L.  Mills 

Mf  151  ;  H,  Link 

Mf  153  ;  N,  Salamadra 

Mf  154  \   R.  Fowlor 

m  155  :  F,  Peterson 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


250 
250 
240 
230 
220 
240 
240 
260 
260 
240 
240 
240 
225 
200 
230 
180 
180 
180 
280 
220 
220 
200 
200 
200 


Type 


Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Duf^ 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do. 

do, 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 


Depth 
(feet) 


Diameterl 
(inches ); 


317.0 
27.8 
18.8 
15*1 
26.5 
17.2 
28,0 

299,0 
17,2 
20,0 

182.0 
25.0 
22.8 
12.0 
18,9 
92,0 

146.0 

320.0 

185.0 
18.2 
19,2 

100.0 
9.0 
8.6 


6 

36 

18 

27 

32 

27 

29 

6 

36 

36 

6 

29 

28 

27 

30 

6 

6 

6 

6 

28 

24 

6 

60 

22 


in.  town  of  Middlefield,  Connecticut  -  Continued 
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Y^ater 

level 

Chloride  : 
(parts    : 

Depth 

Date 

T:ell 

Source 

Depth 

below 

of     \ 

per     1 

no . 

formation 

to 

land 

measure-  ; 

million) ^ 

bedrock 

surface  ■ 

nent 

(feet) 

(feet) 

Mf  127 

Sandstone 

14.0 

5     1 

Mf  128 

Till 

14.8 

3-  4-36  \ 

5 

Mf  129 

do. 

8.0 

3-  4-36  I 

9 

Mf  130 

do. 

10.4 

3-  4-36  ; 

11     1 

Mf  131 

do. 

21.2 

3-  4-36  ; 

12       ; 

Mf  132 

do. 

i     11.8 

3-  9-36 

5 

Mf  133 

do. 

29 

Mf  134 

Sandstone 

3 

Mf  135 

Till 

1     8.1 

3-  9-36 

6 

Mf  136 

do. 

1    15.0 

3-10-36 

31 

Mf  137 

Sandstone 

6 

Mf  138 

Till 

; 

7 

Mf  139 

do. 

: 

1    13.6 

3-10-36 

8 

Mf  140 

do. 

1     0.0 

3-10-36 

7 

Mf  141 

do. 

I     5.8 

3-10-36 

20 

Mf  143 

Sandstone 

;   19.0 

17.0 

3-10-36 

9 

Mf  144 

do. 

28.0 

1    35.0 

3-17-3S 

3 

Mf  145 

do. 

1    50.0 

3-17-36 

8 

Mf  148 

Trap 

1     0.0 

3-17-36 

5 

Mf  149 

Stratified  drift 

1     2.2 

3-17-35 

4 

Mf  151 

Till 

1     6.2 

3-17-36 

4 

m   153 

Sandstone 

.   40.0 

i    60.0 

3-17-36 

12 

Mf  154 

Till 

1     2.0 

3-17-5S 

^ 

Mf  155 

Stratified  drift 

\           2.5 

3-17-36 

6 
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Records  of  wells 


Altitude  : 

Well   1 
no. 

OwiGr 

above  sec^i 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feot) 

Dirannterl 
(  inches): 

Mf  156^ 

^'i,   C,  Brown 

180 

Dug 

28.0 

28   1 

Mf  158  \ 

J.  D.  Sibley 

340 

Drilled 

540.0 

6 

Mf  159  ; 

C.  Eckhoff 

350    \ 

Dug 

26,0 

36 

Mf  160 

H,  Peterson 

380 

Drilled 

115.0 

6 

Mf  161  ■ 

A.  R.  Habersan 

380 

do. 

58.0 

6 

Mf  162  : 

L,  H.  Coe 

400    1 

do. 

100.0 

6 

Mf  163 

A,  P.  Tewksbury 

430    i 

do. 

100.0 

6 

in  tovfn  of  Middlefiold,  Connocticut  -  Continued 
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Water 

level 

Chloride  i 
(parts 

Depth 

Date 

Well 

i       Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

i      formation 

to 

land 

measure- 

million) ; 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

m  156 

Till 

2 

Mf  158 

;  Sandstone 

36.0 

30.0 

3*30-36 

24 

Mf  159 

:  Till 

24.0 

3-30-36 

15 

Mf  160 

:  Sandstone 

6 

Mf  161 

;   do. 

14.0 

3-30-36 

3 

Mf  162 

do. 

10.0 

5 

Mf  163 

do. 

18.0 

5 
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Records   of   springs 


Altitude 

Spring 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Topographic 
situation 

Source 
formation  i 

Mf   6 

Mary  Coleraan 

440 

Base  of  slope 

Till           ; 

Mf  13 

Wettleton  Estate 

400 

Hillside 

do. 

lif  36 

S.  Kurek 

270 

Base  of  hill 

do* 

Mf  38 

P.  Buggi 

260 

Slope 

do* 

Mf  115 

Miss  E.  Doyle 

150 

Swamp 

Stratified  drift  ■ 

Mf  117 

So  Dontigney 

220 

Slope 

do. 

Mf  142 

J»  GalgTiffski 

180 

Hillside 

Till 

Mf  146 

Lyman  Farm 

200 

do. 

do. 

Mf  147 

Lyman  Farm 

260 

Slope 

do* 

m  150 

Mrs.  H.  L.  Hills 

240 

Hillside 

do* 

Mf  152 

H.  E.  Miller 

230 

Base  of  hill 

Stratified  drift 

Mf  157 

Lyman  Gun  Sight  Co. 

280 

Slope 

Till 

in  to-wn  of  Middlefield,  Connecticut 
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Spring 
no. 

Improvements 

Fluctuation  ; 

Yield 
(gallons 

a 
minute ) 

Chloride   ; 

(parts 
per      1 
million) 

Mf   6 

Masonry  pit,  2x10x10  foet,  ^  HP 
electric  pump 

Slight 

7   (a) 

5 

Mf  13 

Masonry  casing,  2x2x4  feet 

do. 

2.5(b) 

3     1 

Mf  36 

Brick  casing,  2x3x4  feet, 
gravity  flow  pipe  line 

None 

2.5(b) 

6     j 

Mf  38 

Masonry  pit,  4x8x8  feet,  piped 
to  barrel 

Slight 

3.5(b) 

5     1 

Mf  115 

Vitrified  tilo  pipis  s\mk  ±n 
ground 

1      6     1 

m   117 

Masonry  pit,  spring  houso 

do. 

2.5(a) 

\             5     1 

Mf  142 

Concrete  pit,  4x4x6  feet 

do. 

4.5(a) 

i      7     1 

Mf  146 
Mf  147 
Mf  150 

Masonry  pit,  3x4  feet 

Masonry  pit,  3.5x5  foet 

Masonry  casing,  gravity  flow 
pipe  line,  spring  house 

Fails  in 
dry  season 
Decreases 
in  Fall 
Slight 

2, 5 (a) 
2.5(a) 
7   (a) 

1      2     1 

2 
1      3 

Mf  152 

Masonry  pit,  2x3  feet,  spring 
house,  gravity  flow  pipe  line 

;  None 

4.5(a) 

3 

Mf  157 

Vitrified  tile  pipe  sunk  into 
ground,  covered 

■Slight 

3.5(b) 

1     ^ 

(a)  Reported  (b)  Estimated 


7a'45' 
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30' 


72*45' 


COMM  COOUND-WATEA   survey. W  PA    HO  2«»l 
SPONSORSHIP  CONN  STATE   WATtR  COMM 
OIReCTlONCCOL  SUBV  .U  S  OePT  IMTERXM 


MAP  OF   MIDDLEFIELD,  CONNECTICUT 


SHOWING    LOCATION  OF    WELLS  &  SPRINGS 

SCALE 

I  2 

—I  f^ 


3  MILES 
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Mi"   3.  Middloto-vm  Water  Couipaiiy,  abandoned  dug' wall,  Middlotown- 
Meriden  road,  Middlefiold,   Diameter  28  inches,  depth  o3,5  feet. 
Measuring  point,  orange  paint  mark  on  top  course  of  stone  on 
east  side  0.2  foot  above  land  surface.  Water-bearing  formation 
is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

."ifater  level 

Date 

Water  level 

Date    W; 

iter  level 

1936 

1936 

1937 

Jan. 

13 

13.70 

Sept 

.  3 

18.10 

Apr.  26 

4.35 

20 

9.50 

14 

19.00 

May   3 

5.50 

27 

10.10 

21 

19,50 

10 

6.80 

Feb, 

3 

10,60 

28 

20,20 

17 

6.40 

10 

10.90 

Oct, 

5 

20.60 

24 

5,60 

17 

11.60 

12 

21,10 

31 

5.85 

24 

12.30 

19 

21.40 

June  7 

7.40 

Mar, 

2 

10.20 

26 

21.70 

14 

9,50 

9 

8.00 

Nov, 

2 

22.20 

22 

10.10 

16 

3.80 

9 

22.00 

29 

9.60 

24 

4,00 

16 

22.30 

July  6 

8.00 

30 

4.10 

23 

22,80 

12 

9,40 

Apr, 

7 

2.90 

30 

23,00 

19 

11.20 

13 

3.60 

Dec. 

7 

22.10 

27 

12.60 

20 

5,10 

14 

11.60 

Aug.   2 

12,90 

27 

6.30 

21 

7.70 

11 

15.20 

May- 

4 

6.90 

28 

7.40 

16 

15.90 

11 

4.20 

1937 

23 

16.90 

18 

5.70 

Jan. 

4 

6.60 

30 

17.44 

25 

6.80 

11 

5.80 

Sept,  7 

17.85 

June 

1 

8.10 

18 

4.60 

14 

10.16 

8 

10.00 

25 

3.60 

20 

18.80 

15 

10.50 

Feb. 

1 

4,50 

27 

16.53 

22 

5.20 

8 

5.75 

Oct,   4 

17.36 

29 

6,50 

15 

6.05 

11 

20.19 

July 

6 

8.50 

22 

6.00 

18 

20.57 

13 

10.30 

Mar, 

1 

6.65 

25 

20.37 

20 

11.80 

8 

6.80 

Nov,   1 

18,48 

27 

13.10 

15 

6.65 

15 

15.48 

Aug. 

3 

14.40 

22 

3.75 

22 

14,36 

10 

15.30 

29 

4.40 

29 

5.59 

17 

16,20 

Apr, 

5 

6.60 

Dec,  13 

6.97 

24 

16.70 

12 

4.10 

27 

7.59 

31 

17.90 

19 

5.55 

Mf  18  Town  of  Middlefiold. abandoned  dug  well,  corner  Jackson 
Hill  and  School  Roads,  Miaalefield,   Diameter  24  inches,  depth 
28,9  feet.  Measuring  point,  orange  paint  mark  at  northeast  side 
of  circular  opening  in  flagstone  cover  1.0  foot  above  land 
surface.  Water-bearing  formation  is  till. 
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Wator  level  in  feet  below  measuring  point  in  v/ell  Mf  18-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

.iTater  level 

1936 

1936 

1937 

Jan. 

13 

18.60 

Sept 

.  8 

20.30 

Apr.  26 

5.20 

20 

8.10 

14 

20.90 

May   3 

6.70 

27 

7.40 

81 

21.20 

10 

8.75 

Feb. 

3 

8.30 

28 

21,70 

17 

8.25 

10 

0.60 

Oct. 

5 

22.00 

24 

10.20 

17 

9.10 

12 

22,00 

31 

10.65 

24 

10.30 

19 

22.10 

June  7 

10.10 

Mar  . 

2 

10.00 

26 

21.20 

14 

12.10 

9 

6.40 

Nov. 

2 

20.80 

22 

13.30 

16 

3.80 

9 

20.00 

29 

14.20 

24 

3.90 

. 

16 

19.80 

July  6 

14.60 

30 

4.10 

23 

19.50 

12 

13.40 

Apr. 

7 

5.70 

30 

19.50 

19 

13,30 

13 

3.80 

Deo, 

7 

19.30 

27 

14.40 

20 

5.10 

14 

11,00 

Aug.   2 

14.80 

27 

5.70 

21 

3.70 

11 

16.70 

May 

4 

6.40 

28 

4.90 

16 

17.40 

11 

4.60 

1937 

23 

18.30 

18 

6.60 

Jan. 

4 

3.95 

30 

13.95 

25 

8.30 

11 

4.30 

Sept.  7 

19.14 

Juno 

1 

10,60 

18 

3.65 

14 

18.87 

8 

12.20 

25 

3.70 

20 

19.29 

15 

13.20 

Feb. 

1 

3.75 

27 

19.08 

22 

8.00 

8 

6,10 

Oct,   4 

19.13 

29 

8,50 

15 

6,70 

11 

19.59 

July 

6 

9.40 

22 

6.70 

18 

19.97 

13 

11,10 

Mar . 

1 

6.30 

25 

19.89 

20 

12,50 

8 

7.70 

Nov,   1 

17.78 

27 

14,30 

15 

8.80 

8 

13.82 

Aug. 

3 

16,30 

22 

4.30 

15 

11.82 

10 

17.10 

29 

5,25 

22 

8,67 

17 

17.90 

Apr, 

5 

6.75 

29 

3,62 

24 

19.00 

12 

4.50 

Dec.  13 

5.87 

31 

19.60 

19 

6,15 

27 

6.94 

M   132.  L.  E.  Strickland,  abandoned  dug  well.  Cherry  Hill  Road, 
Middlefield.   Diameter  27  inches,  depth  17.2  feot.  Measuring  point, 
orange  paint  mark  at  v:est  side  of  top  course  of  masonry  0,5  foot 
above  land  surface.  Water-bearing  formation  is  till. 

Yifater  level  in  foot  below  measuring  point 


Date 

Wat 

er  level 

Date 

Wat 

or  1 eve 1 

Date 

Water  level 

1936 

1936 

1936 

Mar.  16 

6.50 

Apr.  13 

4.40 

May  11 

10.20 

24 

4,40     i 

20 

6.70 

18 

10.70 

30 

5.30     ' 

27 

6.90 

25 

11.50 

Apr.   7 

3.40 

May   4 

7.50 

June  •  1 

12.00 

109 


Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Mf  132-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

1 

(ffater  level 

Date    Water  level 

1936 

1936 

1937 

June  8 

12.50 

Doc. 

14 

14.30 

June  14 

12.40 

15 

12.70 

21 

11.10 

22 

12.20 

22 

11.00 

28 

8,70 

29 

13.20 

29 

11.50 

1937 

July  6 

13.40 

July  6 

12.10 

Jan. 

4 

7,35 

12 

13.40 

13 

12.90 

11 

7,80 

19 

13.50 

20 

12.50 

18 

7.20 

26 

13.60 

27 

13,10 

25 

4.05 

Aug.   2 

13.60 

Aug.   3 

13.50 

Feb. 

1 

5.90 

11 

13.70 

10 

13.70 

8 

7.95 

16 

13,80 

17 

13.90 

15 

9.35 

23 

14.50 

24 

14.20 

22 

9.65 

30 

14.60 

31 

14.50 

Mar. 

1 

8.40 

Sept,  7 

14o68 

Sept.  8 

14.60 

8 

9.20 

14 

14.42 

14 

14.90 

15 

10.10 

20 

14.97 

21 

14.90 

22 

6,45 

27 

14.83 

28 

15.00 

29 

7.00 

Oct.   4 

15.10 

Oct.   5 

15.20 

Apr. 

5 

8.95 

11 

15.19 

12 

14.90 

12 

7.00 

18 

15.31 

19 

15.20 

19 

8.30 

:   Nov.   1 

15.25 

26 

15.30 

26 

8.00 

;               8 

15.14 

Nov,   2 

15.30 

May- 

3 

8.35 

15 

14.70 

9 

14.90 

10 

9.90 

22 

14.05 

16 

15.00 

17 

10.80 

29 

5.28 

23 

15.10 

24 

11.35 

Dec.  13 

8.36 

30 

14.90 

31 

11.65 

27 

10.20 

Deo.   7 

14.50 

June 

7 

11.70 

Mf  149.  Mrs.  H.  L.  Mills,  abandoned  dug  well,  Durham  Rd,,  Middle- 
field.   Diameter  28  inches,  depth  18.2  feet.  Measuring  point, 
orange  paint  mark  at  west  side  of  opening  in  flagstone  cover  0.3 
foot  above  land  surface, 
drift. 


Water-bearing  formation  is  stratified 


T^atar  le-vol  in  feet  belovr  measuring  point 


Date 

Wat 

er  ■'  evel 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1936 

1933 

1936 

Mar.  17 

2,50 

May  18 

4,00 

July  20 

10.00 

24 

2.00 

25 

8.50 

27 

10.60 

30 

3.20 

June  1 

9.20 

Aug,   3 

11.30 

Apr,   7 

1.10 

8 

10.20 

10 

11.70 

13 

2.70 

15 

7.60 

17 

12.10 

20 

4,40 

22 

4.60 

24 

12.80 

27 

4,90 

29 

5.30 

31 

15.30 

May   4 

5,40 

July  6 

6.70 

Sept,  8 

13.50 

11 

3.60 

13 

9.10 

14 

14.20 

»' 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Mf  149-Continu0d 


Date 

Water  level 

Date 

l/Tater  level 

Date 

'Tater  level 

1936 

1937 

1937 

Sept. 21 

14,30 

Feb. 

is 

5,95 

July 

19 

11.20 

28 

13.70 

22 

6.50 

26 

11.90 

Oct.   5 

13.20 

Mar. 

1 

5.70 

Aug, 

2 

12.40 

12 

12.90 

8 

7.30 

11 

12.80 

19 

11.90 

15 

7,75 

16 

13.20 

26 

11.50 

22 

4,20 

23 

10.50 

Nov.   2 

12,20 

29 

5.60 

30 

13.40 

9 

12.00 

Apr, 

5 

6.55 

Sept 

.  7 

14.10 

16 

12.40 

12 

4.70 

14 

13.20 

23 

13.00 

19 

6.10 

20 

14,29 

30 

13,40 

26 

5,35 

27 

16.64 

Dec,   7 

12.70 

May 

3 

6.85 

Oct, 

4 

15.18 

14 

6.10 

10 

8.05 

11 

15.51 

21 

3.70 

17 

8.40 

18 

15.92 

28 

5,00 

24 

9.25 

Nov, 

1 

12.28 

1937 

31 

9.70 

8 

12.17 

Jan.   4 

3.95 

June 

7 

9.60 

15 

11.41 

11 

4.30 

14 

10,10 

22 

11.04 

18 

3,40 

22 

10.10 

29 

3.90 

25 

1.15 

29 

10.80 

Dec. 

13 

6.42 

Feb.   1 

3.45 

July- 

6 

9,40 

27 

7.58 

8 

5,60 

12 

10.00 

Ill 


Records  of  wells 


Altitude 
above  sea 

Well 
no. 

Ovmer 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter' 
(inches): 

Kt 

1 

A. 

Schieman 

220 

Dug 

20.7 

36 

Mt 

2 

N. 

Mclnevey 

250 

Drilled 

100,0 

6 

.Mt 

3 

G, 

Manthie 

255 

do. 

120.0 

6 

Mt 

4 

J. 

Gab any 

240 

do. 

140.0 

6 

Mt 

5 

J. 

Ducki 

220 

do. 

85.5 

6 

Mt 

7 

J. 

W.  Congdon 

180 

do. 

160.0 

6 

Mt 

8 

J. 

Higj;ins 

160 

do. 

49.0 

6 

Mt 

9 

s. 

H,  01 sen 

40 

Dug 

29.2 

30 

Mt 

10 

Tuttle  Brick  Co. 

60 

Drilled 

175,0 

6 

Mt 

11 

J. 

Gressi 

70 

do. 

75.0 

6 

Mt 

12 

J. 

Gressi 

70 

Dug 

21.3 

30 

Mt 

13 

E. 

Bighinadti 

60 

Drilled 

150.0 

Mt 

14 

J. 

J.  Smith 

40 

Dug 

13,8 

25 

Mt 

15 

J. 

J.  Snibh 

40 

Driven 

12,0 

8 

Mt 

16 

w. 

Tuttle 

50 

Dug 

20.3 

40 

Mt 

17 

w. 

Tuttle 

60 

do. 

11.9 

30 

Mt 

18 

w. 

Tuttls 

60 

do. 

13.7 

30 

Mb 

19 

c. 

Rusooni 

65 

do. 

12,3 

25 

Mt 

20 

J. 

Dillon 

40 

do. 

11.5 

30 

Mt 

21 

w. 

Paddock 

40 

do. 

20.1 

36 

Mt 

22 

L. 

Dunk lee 

45 

do. 

25.0 

30   1 

Mt 

23 

B. 

Dimklee 

45 

do. 

25.2 

24 

Mt 

24 

M. 

Birdsey 

40 

do. 

11,5 

30 

Mt 

25 

w. 

L,  Fort in 

40 

do. 

13.6 

30    1 
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1 

Source 
formation 

Depth 

to 
■bedrock 
(foet) 

Water 

level 

Chloride 
(parts 

per 

million)  ; 

^.Tel 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure-  : 
ment 

Mt 

1 

Till 

5.1 

4-22-36  ; 

30 

Lit 

2 

Sandstone 

27.0 

28.5 

4-22-3S  ■. 

20 

Ht 

3 

do. 

20.0 

60.0 

4-22-56 

17 

Mt 

4 

do. 

40.0 

99.2 

4-22-36  ! 

11 

Mt 

5 

do. 

9 

Mt 

7 

Trap 

17.0 

0.0 

4-22-36  I 

6 

iwt 

8 

Sandstone 

18.0 

0.0 

4-22-36 

7 

Mt 

9 

Stratified  drift 

7.7 

4-22-36  ; 

15 

Kt 

10 

Sandstone 

30.0 

29.5 

4-22-36 

5 

Mt 

11 

do. 

25.0 

9.3 

4-23-36 

5 

m. 

U 

Stratified  drift 

6.5 

4-23-36 

37 

Mt 

13 

Sandstone 

50.0 

34.5 

4-23-36 

51 

Mt 

14 

Stratified  drift 

» 

7.8 

4-23-36 

37 

Mt 

15 

do. 

45 

Mt 

IG 

do. 

5.7 

4-23-36 

10 

Mt 

17 

do. 

5.3 

4-23-36 

9 

Mt 

18 

do. 

2.7 

4-23-38 

5 

Mt 

19 

do. 

3.5 

4-23-36 

12 

Mt 

20 

do. 

3.7 

4-23-36 

7 

Mt 

21 

do. 

4.8 

4-24-36 

16 

Mt 

22 

do. 

4.0 

4-24-36 

5 

Mt 

25 

do. 

19.2 

4-24-36 

22 

Mt 

24 

do. 

5.2 

4-24-36 

61 

Mt 

215 

do. 

3.3 

4-24-36 

22 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owier 


Mt  26  'iU   Snow 

Mt  27   J.  B,  Flynn 

Mt  28  Y\Fe  Bysivie 

Mt  29   Jo  Bystrek 

Mt  30:  A.  Struzenski 

Mt  31 ■  G.  P.  H.  Dickes 

Mt  32:  T.  Sokoloroski 

Mt  33  _  E.  Yale 

Mt  34  L.  E.  Brower 

Mt  35  -   W,  Nedley 

Mt  36:  A,  Pauch 

Mt  38  :  C,  V.  Smith 

Mt  39  ^  J.  0,  Smith  Co, 

Mt  40 i  C,  MacDonald 

Mt  41  ;  W.  H.  Weir 

Mt  42 :  P.  Czech 

Mt  43  ;  J,  Nolan 

Mt  44  :  M.  Adams 

fit  45  :  B.  Pernel 

Mt  46  :  S.  Stefynski 

Mt  47  \   N.  Sanderson 

Mt  48  i  E.  Holebut 

Mt  49  ;   UnJcnown 

Mt  50  ■  A,  JMizul 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


60 

180 

190 

200 

180 

130 

180 

180 

180 

175 

160 

140 

130 

105 

100 

100 

120 

125 

130 

140 

200 

220 

220 

230 


Type 


Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do* 
Dug 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 

do. 


Depth 
(feet) 


Diameter; 
(inches)i 


19.5 

32 

18.5 

29 

21.5 

20 

16,3 

48 

95,0 

:      6 

104.0 

i       6 

24.7 

23 

15.7 

32 

27.0 

28 

27.6 

30 

24,5 

30 

13.9 

29 

29.0 

36 

15,5 

30 

12.2 

29 

10,9 

30 

10.2 

26 

19.3 

36 

64.0 

li 

95,5 

6 

14.7 

48 

18,5 

28 

90,0 

6 

113,0 

6 
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lYater 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Yfell 

Source 

Depth 

belov/ 

of 

per 

no. 

formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million)  i 

Lit 

26 

'  Till 

14.5 

4-24-36 

6     1 

Kt 

27 

do. 

6.5 

4-24-35 

9     1 

Mt 

23 

do* 

12.3 

4-24-36 

23 

lit 

29 

:   do. 

4-6 

4-24-36 

5     1 

Mt 

30 

1  Sandstone 

10.0 

4-24-36 

6     1 

lit 

31 

do. 

10.0 

44.0 

4-28-36 

6     \ 

lit 

32 

:  Till 

7.7 

4-23-36 

7     1 

Mt 

33 

do. 

11.7 

4-28-36 

3      i 

Mt 

34 

do . 

21.0 

4-28-36 

9     1 

Mt 

35 

:    do. 

5.6 

4-28-36 

13 

Ivit 

36 

do. 

5.5 

4-23-36 

10    1 

Mt 

38 

do. 

3.5 

4-28-36 

2     \ 

Mt 

39 

do. 

5.5 

4-23-36 

33 

Mt 

40 

d'j. 

6.5 

4-28-56 

16     1 

Mt 

41 

do. 

8.0 

4-29-36 

15     1 

Ht 

42 

:  Stratified  drift 

5 .0 

4-29-36 

5     \ 

Mt 

43 

;  Till 

2.3 

4-29-36 

7     1 

Mt 

44 

do. 

5.3 

4-29-36 

91     j 

Mb 

45 

\  Sandstone 

8     \ 

Mt 

46 

do . 

23.5 

4-29-36 

58     1 

Mt 

47 

;  Till 

6.7 

4-29-36 

44     1 

Ht 

48 

do. 

12.2 

4-29-36 

17     j 

Ht 

49 

:  Sandstone 

5 

Mt 

50 

do . 

21.3 

4-29-36 

13     1 
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Records  of  vrells 


\Tell 
no. 


Owner 


lilt 
Mt 

.Mt 

m 

Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Iwt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
'Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 


51 ■  J,  Dorher 

52^  C,  J.  BrGcklin 

53  C,  Jasse 

54  .  W.  I-I.  -.Tiloox 

55  :  '^,   L.  Fredarick 

56  C.  E,  Geor 
57 :  G.  Potrosky 
53  F.  C.  Cope 

61  A.  E.  Heise 

62  M.  Haydilla 

63  A.  Michalko 

64  H.  Bonaski 


65 
66 


F.  Xosko 
P,  "i'ferbizki 


67  M-iddlatOTTO  National 
Banic 

68  E,,  B.  Doane 

69  ;  M.  Daley 

70  ■  W.  Howard 

71  J.  Potruk 
72 :  A.  Drehor 
73  G.  C.  Plumb 
74-  M.  G.  Wilcox 

75  S.  a.  RusH3ll  Jr. 
77   J.  Pasieka 


Altitude  , 
above  sea; 
level 
(feet) 


Type  : 


220 

220 

220 

240 

300 

320 

300 

240 

145 

280 

310 

380 

420 

440 

360 

360 

380 

320 

380 

300 

270 

220 

220 

120 


Drilled 

do. 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 

do, 

do. 
Dug 

do. 

do. 
Drillod 
Dug 

do. 
Drillod 
Dug 

Drillod 
Dug 


Depth 
(feet) 


105,0 

113.0 
75.0 
3S.5 
39.5 
72,0 
80,0 
10.2 

112,0 
20.5 
3  5..  4 

110,0 
72,0 
S6,0 
25,9 
16,5 
25.8 

300,0 

8,0 

21.2 

133.0 
19.0 

100.0 

20,0 


Diameter; 
(inches): 


6 

6 

6 

30 

30 

6 

6 

30 

6 

30 

36 

6 

6 

6 

30 

32 

25 

40 

20 

6 

27 

6 

24 
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in  tovm  of  Middletown,  Connecticut  -  Continued 


-  *- 

I'Tater 

levol 

Chloride  i 
(parts 

Depth 

Date 

Tie  11 

SourcG 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- ; 

million) i 

bedrock  ' 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Mt 

51 

■  Sandstone 

Mt 

52 

do. 

Mt 

53 

do. 

Ht 

54 

:  Stratified 

drift     1 

Mt 

55 

do* 

lit 

56 

Sandstone 

Mt 

57 

do. 

Mt 

58 

:  Till 

Mt 

61 

Sandstone 

Mt 

62 

Till 

Mt 

63 

do. 

Mt 

64 

Sandstone 

Mt 

65 

do . 

Mt 

66 

do. 

Mt 

67 

:  Till 

Mt 

68 

do. 

t 

Mt 

69 

do . 

Mt 

70 

:  Sandstone 

Mt 

71 

Till 

Mt 

72 

do. 

Mt 

7S 

;  Sandstone 

Mt 

74 

Till 

Ht 

75 

;  Trap 

Mt 

77 

;  Till 

47.0 


50.0 


25.0 


24.5 

16.0 
29.2 
14.5 
34.5 
18.7 

4.3 

11.3 
19.4 


8.8 


10.0 


4-30-56  \ 

5 

4-30-36  ; 

4 

4-30-36  i 

19 

5-  7-36 

24 

5-  7-36 

6 

5-  7-36 

3 

5-  7-36 

5-12-36 
5-12-36 


3.8 

5-12-36 

4.4 

5-12-36 

11.6 

5-12-36 

18.0 

5-12-35 

6.0 

5-12-56 

12.4 

5-13-56 

5-13-36 


5-25-36 


4 
9 

13 

25 

10 

7 

5 

4 

5 

3 

14 

20 

4 

17 

12 

7 

23 
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Records  of  wells 


Well 


Ovmer 


no, 

( 

Ivit 

78 

L. 

Leo 

Mt 

79 

L. 

Wells 

.Mt 

80 

M. 

S,  Harris 

Mt 

81 

L. 

Snntangelo 

Mt 

82 

H. 

Randole 

Mt 

83 

L. 

Spocyalski 

Mt 

84 

R. 

Morriam 

Jit 

85 

P. 

Kobe 

Mt 

86 

J. 

Sambor 

Mt 

87 

P. 

Gasior 

Mt 

88 

G. 

Hyjek 

Mt 

89 

P. 

Mayjeck 

Mt 

90 

A. 

Fitz 

Mt 

91 

A. 

Stevens 

Mt 

92 

Mr 

3,  J.  Hunderl 

ach 

Mt 

93 

c. 

Himdorlach 

lit 

94 

c. 

C»  Camij 

Mt 

95 

w. 

Melnio 

Mt 

96 

Towia  Farm 

Mt 

98 

J. 

V,  Mull or 

Mt 

99 

J. 

A,  Co sky 

Mt 

100 

c. 

Houska 

Mt 

101 

c. 

Houska 

Mt 

102 

•J. 

Bab  or 

Altitude 
above  sea 
lovel 
(feot) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter; 
(inches); 


120 

180 

80 

80 

80 

60 

140 

60 

80 

80 

100 

70 

160 

120 

170 

160 

160 

80 

60 

100 

160 

160 

150 

140 


Drilled 

do. 

do. 

do. 
Dug 

Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 
■Drillod 

do. 

do. 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do. 
Drilled 


16.4 

174,0 

97.0 

100.0 

104,0 

30.0 

72.0 

28,3 

150,0 

8,5 

130,0 

23.5 

28,8 

85.0 

75.0 

117,5 

39.7 

39.1 

35.0 

34,0 

10.5 

30,0 

12.1 

51.0 


22 

6 

6 

6 

6 

36 

6 

24 

S 

24 

6 

28 

40 

6 

6 

6 

37 

25 

72 

6 

25 

24 

36 

6 
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.1 

Source 
formation 

i   Depth 
1    to 

bedrock 
i   (feet) 

Vfater 

level 

Chloride 

¥e] 
no. 

Deptii 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

(parts 
per 

million)  ; 

Mt 

78 

Till 

6.0 

5-25-36 

3 

Mt 

79 

Trap 

15.5 

5-25-55 

5 

2/it 

80 

Sandstone 

5 

Ht 

81 

do. 

6 

Mt 

82 

do. 

22.0 

5-26-36 

10 

Mt 

85 

Stratified  drift 

4.0 

5-26-36 

18 

Mt 

84 

Ti*ap 

3 

Mt 

85 

Stratified  drift 

22.8 

5-26-36 

71 

Mt 

86 

Sandstone 

6 

Mt 

87 

Till 

2.5 

5-26-36 

8 

Mt 

83 

Sandstone 

35.0 

8 

Mt 

8d 

Stratified  drift 

3.5 

5-27-56 

12 

Mt 

90 

Till 

11.1 

5-28-56 

9 

Mt 

91 

Sandstone 

14.7 

5-28-36^ 

4 

Mt 

92 

do. 

8 

Mt 

93 

do. 

9 

Mt 

94 

Till 

17.7 

6-  1-36 

4    ; 

Mt 

95 

do. 

I.-..' 

C-  1-35 

8 

Mt 

96 

do. 

G.O 

6-  2-36 

8 

Mt 

98 

Gneiss 

10.0 

6-  2-36 

6 

Mt 

99 

Stratified  drift 

5.6 

6-  2-36 

11     1 

Mt 

100 

do. 

28.0 

6-  2-36 

5 

Mt 

101 

Gneiss 

4.0 

4.6 

6-  2-36 

6 

Mt 

102 

do. 

30.0 

0.0 

6-  2-36 

4 

■•;/.>j-  ' 
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Records   of  wells 


Altitude  ■ 

no. 

Owner 

above  seal 
level    j 
(feet)   \ 

Type 

Dopth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

Mt  103 

J,  Babor 

140 

Dug 

23.0 

E5 

Mt  104 

A,  Clark 

180    1 

do* 

24.6 

36 

Mt  105 

J,  C.  Muller 

200    1 

do. 

24.8 

30 

Mt  106 

J.  Hydeo 

;     380    1 

do. 

19.7 

24 

Mt  107 

P.  J.  Smith 

520 

do. 

20.4 

20 

Mt  108 

E,  Hill 

520    1 

do. 

13.8 

22 

Mt  109 

R.  Bovren 

360 

Drilled 

39.7 

6 

Mt  110 

F,  Johnson 

220 

Dug 

17.5 

24 

Mt  111 

E.  Harney 

110       : 

do. 

16,8 

30 

Mt  113 

J.  Gudano 

280 

Drilled 

90,0 

6 

Mt  114 

C.  Carter 

260 

Dug 

19.5 

24 

Mt  115  ; 

C,  L,  Johnson 

230    i 

do. 

15,0 

48 

Mt  116 

C,  L,  Johnson 

230 

do. 

20.2 

30 

Mt  117- 

J,  Davis 

220 

Drilled 

140.0 

6 

Mt  118 

D,  E.  Tryon 

220 

Dug 

28.7 

24 

Mt  119; 

F,  J.  Roberts 

200 

do. 

12.4 

30 

Mt  120' 

F.  J,  Wohidbee 

175 

do. 

17.3 

29 

Mt  121 : 

C.  W.  Roberts 

180    i 

do. 

21.7 

36 

Mt  122 

R.  S.  mcks 

140    1 

do. 

3,0 

36 

Mt  123  ; 

J.  Girke 

140 

do. 

23,0 

36   i 

Mt  124: 

G,  Kutzner 

200 

do. 

7.8 

48 

Mt  125  , 

H,  L,  Lee 

120    j 

do. 

16,8 

30 

Mt  126  ■ 

E,  Roberts 

130    I 

do. 

11.2 

30 

Mt  127 

A,  Mollney         ; 

310    ; 

do. 

10,0 

32 
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Water 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Well 

i        Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

:       formation 

to 

land 

raeasure- 

nillion)  : 

bedrock 

surface 

mont 

(feet) 

(feet) 

Jit  103 

Stratified 

drift 

23.0 

2 

Mt  104 

do. 

10.8 

G-  2-36 

4 

Lit  105 

;  Gneiss 

6.0 

5.6 

6-  9-36 

4 

Lit  106 

i  Till 

9.7 

6-  9-36 

10 

lit  107 

do. 

12.3 

6-  9-3G 

8 

lit  lOS 

do . 

8.8 

6-  9-36 

42 

Kt  109 

■  Schist 

15.0 

9.7 

6-  9-56 

48 

kt  110 

-   Till 

5.5 

6-  9-36 

19 

Mt  111 

do. 

10.4 

6-  9-36 

25 

ICt  115 

'  Sandstone 

20.0 

14.  S 

6-  9-56 

7 

lit  114 

Till 

7.5 

6-10-56 

5 

Mt  115 

do. 

12.0 

7.0 

6-10-56 

10 

lit  116 

'   do. 

12.7 

6-10-56 

5      i 

iit  117 

Sandstone 

20.0 

20.0 

G-30-56 

3     \ 

lit  113 

;  Till 

ir.7 

G--10-36 

7   ; 

Mt  119 

do. 

.  6.7 

6-10-3G 

5 

Mt  120 

do. 

i-.7' 

6-10--O6 

2S 

lit  121 

do. 

15.7 

G-lO-'-'S 

11     1 

lit  122 

do. 

0."' 

6--10-36 

8- 

Jit  125 

do. 

15.7 

6-10-36 

19     \ 

lA  1?A 

■   do. 

3.8 

5-11-36 

6 

Mt  125 

do. 

11.7 

6-11-36 

10    1 

Ivrb  12  G 

do 

7.0 

6-11-56 

4 

Mt  127 

do. 

2.0 

6-11-56 

4 

121 


Records  of  wells 


Well 
no. 


Ovmer 


Mt  128 
Mb  129 
.Mt  130 
Mt  151 
I^t  132 
Mt  135 
Lit  134 
Ht  136 
Mt  138 
Kt  139 
lit  140  ' 
Mt  141 
Mt  142 
lA  143 
Mt  144  ] 
Mt  145 
Mt  14S 

Mt  147  ; 

Mb  148  ' 

Mt  149  : 

Kt  150 

Mt  152 

Mt  153 

Mt  154 


W,  Moline 
P,  Brunetta 
E,  Spencer 
E.  Rak 
C.  Marine a 
S„  Peterson 
Gc  Robinson 
D»  Finley 
H.  0.  Dan-iels 
'i,  Bayer 
L,  Harris 
S.  Xalish 
E.  DeWolf 
M.  Mitchell 
A,  Heinrich 
J,  Heinrich 
G.  Goff 
S,  M.  Crowell 
S,  I'.i,  CroYrell 
E,  Co.rlson 
J,  Schiro 
S.  P.  Daniels 
J,  E,  Djiniols 
J.  Peservich 


Altitude 
above  sea- 
level 
(feot) 


Type 


Depth 
(feet) 


280 

Drilled 

310 

do. 

300 

^   Dug 

380 

do. 

380 

do.    ; 

140 

do. 

340 

do. 

300 

do. 

280 

Drilled 

280 

.     do. 

100 

do. 

100 

do. 

120 

,   Dug     I 

120 

do. 

160 

do. 

160 

Drilled  ; 

160 

,   Dug 

140 

Drilled  ' 

140 

Dug     i 

100 

Drilled  \ 

180 

do. 

160 

do,    i 

160 

do. 

1                   j 

180 

Dug     1 

35  „0 

120.0 

13,1 

28.5 

12.0 

13.5 

12.0 

20,0 

71.5 

84,0 

80.0 

99,0 

10.5 

18,7 

35,0 

105,0 

48,3 

116,0 

30.2 

100.0 

163,0 

D8,0 

170.0 

35.7 


Diameter' 
(inches); 


6 

6 

25 

46 

25 

36 

25 

29 

6 

6 

6 

6 

29 

25 

35 

6 

29 

6 

SO 

6 

6 

6 

6 

29 
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in  toT:n  of  Liddloto\vn,  Connecticut  -  Continued 


Water  level 


vr, 


/ell 
ao. 


Source 

formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


TTopth 
below 
land 
surface 
(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Mt  128 
lit  129 
Mt  130 
Lit  131 
Mt  132 
Mt  133 
lit  134 
Mt  136 
lit  133 
Ivit  139 
IJt  14-0 
lit  141 
Lit  142 
lit  143 
Mt  144 
lit  145 
lit  146 
Lit  147 
lit  148 
Mt  149 
lit  150 
Mt  152 
lit  153 
Mt   154 


Schist 

do. 
Till 

do. 
Stratified  drift 
Till 

do. 

do . 
Sandstone 

do. 

do. 

do. 
Stratified  drift 

do. 
Till 

Sandstone 
Till 

Sandstone 
Till 
Sandstone 

do. 

do. 

do. 
Till 


8.0 
25.0 


60.0 
20.0 
15.0 


35.0 
30.0 

25.0 

10.0 
20.0 
29.0 


7.3 

19.7 

11.3 

12.0 

7.0 

3.5 

1.0 

10.0 

9.5 


7.1 
6.3 
10.0 
90.0 
24.  G 
24.0 
8.0 
12.0 
12.0 

20.0 
9.7 


6-11-36 
6-16-36 
6-16-36 
6-16-36 
G-16-36 
6-16-36 
6-16-36 
6-16-36 
6-17-36 


6-17-36 
6-17-36 
6-17-35 
6-23-36 
6-23-36 
6-23-36 
6-23-36 
6-23-36 
6-23-36 

6-24-36 
6-24-36 


2 

3 
3 

9 
4 

4 

3 

4 

4 

3 

7 

8 

7 

5 

6 

6 

101 

8 

12 

14 

3 

4 

12 

13 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Mt  155;  A,  Petras 

Mt  156 :  A,  Harris 

Mt  157  S.  Vikriski 

Kt  158 :  P.  Doyle 

lit  159  Mrs.  S.  Guida 

Ht  160  A,  Guida 

Mt  161  T.  Coleman 

Lit  162  ;  J.  I.  Anderson 

Mt  163 ■  J.  Schmidt 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


repth 
(foeb 


?;^f  ,0 

2",? 

6O0O 
183.0 
340.0 

11.7 
8.6 

80.0 


Diameter; 
(.inches); 


50 
6 

29 
6 
6 
6 

21 

18 
6 


in  tovrn  of  Iliddleto-wn,   Connecticut.-   Continued 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

'■ID.  tor 

level 

Chloride 

Vie  11 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

(parts   i 
per     j 
million) \ 

Mt  155 

Till 

6.6 

6-24-36 

187     i 

Mt  156 

Sandstone 

20.0 

5 

Mt  157 

Till 

9,7 

6-24-36 

64 

ilt  158 

Sandstone 

12.0 

11.3 

6-25-36 

5 

Mt  159 

do. 

1.0 

0,0 

6-25-36 

10 

Lit  160 

do. 

5.0 

64.5 

6-25-36 

10 

Mt  161 

Till 

4.1 

6-25-36 

9 

1 

Mt  162 

do. 

7.3 

10-18-37 

Mt  163 

Sandstone 

9.2 

11-  8-37 

5 
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Records  of  springs 


Spring 
noe 


Ownor 


Mt  6  P.  Brainr.rd 

i,:t  37  :  C,  V,  Smith 

Ht  59  ^  F,  C.  Cope 

Mt  60  R,  H.  Wilcox 

Kt  76  S.  0«Brion 

Mt  97  A,  W,  B.jrrosford 

Mt  112  :  L.  Burloigh 

lit  135  J.  Sohukaski 

Mt  137  :  N,  S,  Groavos 


Mt  151 


R.  ?.  Hubbard 


Altitude 
above  sea: 
IgvoI 
(feet) 


100 
140 

250 

300 
180 
100 
240 
400 

280 

200 


Topographic 
situation 


Hillside 

Swamp 

Slope 

Side  of  gullcy 

Side  of  ridge 

Hillside 

Valley 

Top  of  hill 

Valley 

Hillside 


Source 
formation 


Till 
do» 

do. 

do, 

do, 

do. 
Stratified  drift 
Till 

Stratified  drift 

Till 
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in  tov/n  of  IIiddlotoT.Aci,   Connecticut 


Spring 
no. 


Imarovemonts 


•Fluctuation 
!     (a) 


Yield 
(gallons 

a 
minute) 


Chloride 
■  (parts 
per 
million) 


Mt  37 

I^^t  59 

Mt  GO 

ilt  76 

Mt  97 

iit  112 

lit  135 

lit  lo7 

ht  151 


Iviasonry   pit,    1.5x10x25   feet, 
p'omp 

Brick  pit,    3x4x5   feet,   gr^.vity 
f  lovf  pipe   lino 

I.iasonrj'-  pit,    2x20  feet 

Concrete  pipe  casing,  3x7..7  foot 

liasonry  pit,  6x7x10  feet 

Concrete  roe oi'-voii-,  6x3x20  feet 

Liasonry  pit,  2x2x3.5  feet 

Circular  conorote  i'osci^Toir,  5x5 
feet,  gravity  flow  pipe  line 

Circular  concrete  pit,  2x2  feet, 
electric  pump 

I^asonry  reservoir, 5x15x15  feet, 
gravity  flo-".:  pipe  line 


Decreases 

2.5(a) 

6 

m   sumraer 

Slir.ht 

1.5(a) 

13 

do. 

2.5(a) 

3 

None 

9      (b) 

4 

Decreases 

2.5(a) 

6 

-in   suiTuner 

do. 

4.5(b) 

3 

ilono 

1.5(b) 

8 

Decreases 

3.5(a) 

2 

in  summer 

Hone 

2.5(a) 

6 

Decreases 

2.5(a) 

6 

m   summer 

(a)  Reported   (b)  Estimated 
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Mb  14,   J,  J.  Smith,  abandoned  dug  well,  Newfield  St,,  Middlotovm. 
Diameter  25  inches,  depth  13,8  foot.  Measuring  point,  orange  paint 
mark  at  windlass  frsjne  base  on  plank  curb,  south  side,  0,6  foot 
abovo  the  land  surface.  The  water-bearing  formation  is  stratified 
drift. 

Water  level  in  foot  bolov/  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1936 

1936 

1937 

Apr,  27 

8.60 

Nov, 

15 

9,90 

May 

31 

10.75 

May   4 

8.90 

22 

9,50 

J\me 

7 

9.30 

11 

8.10 

30 

9.70 

14 

9.50 

18 

8,70 

Dec. 

7 

8.50 

22 

9,80 

25 

9.00 

14 

8.30 

29 

9.80 

June   1 

9.40, 

21 

8.70 

July 

G 

9,70 

8 

10,00 

28 

7.30 

12 

10,10 

15 

10,20 

1937 

: 

19 

10.20 

22 

9.00 

Jan. 

4 

9.00 

27 

10.50 

29 

9,20  • 

11 

8.90 

Aug. 

2 

10.70 

July  6 

9.60 

18 

3.85 

11 

11,00 

13 

10.00 

25 

8.45 

16 

11.20 

20 

10,40 

Feb, 

1 

8.70 

23 

11.42 

21 

10.60 

8 

3.95 

30 

10.70 

Aug,  5 

11.10 

15 

9.35 

Sept 

.  7 

11.27 

10 

11.50 

22 

9.30 

14 

10.74 

17 

11.40 

Mar. 

1 

8.55 

20 

10.75 

24 

11.50 

8 

9.15 

27 

9.65 

31 

11.40 

15 

9.45 

Oct, 

4 

11.27 

Sept,  7 

11,70 

22 

8.60 

11 

10.64  . 

14 

11,90 

29 

8.70 

18 

11,37 

21 

12,01 

Apr, 

5 

9.10 

Nov. 

1 

9.59 

28 

11,50 

12 

8.85 

8 

9.36 

Oct.   5 

11.70 

19 

9.10 

15 

9.19 

12 

11.50 

2G 

9.05 

22 

9.99 

19 

11.90 

May 

3 

9,40 

29 

8.55 

26 

11.70 

10 

9,10 

Dec, 

13 

9.17 

Nov,   2 

10.50 

17 

7.60 

27 

8.64 

8 

9.80 

24 

10,15 

lit  67.  Middletown  National  Bank,  abandoned  dug  vrell,  Ballfall  Rd, 
MiddletoTOi.   Diameter  30  inches,  depth  25.9  feet.  Measuring  point, 
orange  paint  mark  on  top  course  of  masonry  lining,  south  side,  at 
the  land  surface.  The  water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


'.Tatar  level 


Date 


''faber  level 


Date 


Water  level 


1936 

1936 

1936 

Juno  8 

5.60 

June  29 

4.30 

July  20 

6.20 

15 

5.30 

July  6 

4.90 

27 

6.90 

22 

3, GO 

13 

5.50 

Auf.   3 

7.70 
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Water  levol  in  feet  below  measuring  point  in  well  Mt  67-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Wat 

er  level 

Date    ^ 

iater  level 

1936 

19. 

57 

1937 

Aug. 

10 

8.90 

Jan, 

18 

2.80 

July  6 

5.60 

17 

9.80 

25 

2.65 

12 

5.95 

24 

11.00 

Feb. 

1 

3.35 

19 

6.50 

31 

11.20 

8 

3.90 

27 

7.40 

Sept 

.  8 

11.50 

15 

3,35 

Aug.   2 

8.10 

14 

12.30 

22 

3.45 

11 

8.90 

21 

11,90 

Mar. 

1 

5,80 

16 

9.40 

28 

11.50 

8 

4.05 

23 

10.25 

Oot. 

5 

11.10 

15 

4.20 

30 

9.80 

12 

10.80 

22 

3.25 

Sept.  7 

10.57 

19 

9.70 

29 

3.65 

14 

8.83 

26 

8,80 

Apr. 

5 

4,00 

20 

8.36 

Nov, 

2 

8.20 

12 

3,50 

27 

8.14 

9 

0.00 

19 

3.85 

Oct.  4 

8.57 

16 

8o40 

26 

3.70 

11 

8,85 

23 

8,50 

May 

3 

3.90 

18 

9,27 

30 

8.70 

10 

4.20 

25 

6.88 

Dec. 

7 

8.00 

17 

3.80 

Nov.   1 

4,49 

14 

2.90 

24 

4.20 

8 

4.58 

21 

2.70 

31 

4.30 

15 

2,90 

28 

3.60 

June 

7 

4.40 

22 

3.79 

1937 

14 

5.10 

29 

2.37 

Jan, 

4 

3.05 

22 

5.20 

Dec,  13 

3,62 

11 

3.40 

29 

5.40 

27 

3.58 

Mt  95.  N,  Ivlilnie,  abandoned  dug  well,  99  Asylum  St.,  Hiddletown. 
Diameter  25  inches,  depth  39,1  feet.  Measuring  point,  red  painted 
arrow  at  the  top  of  the  stone  slab  cover  at  the  land  surface.  The 
water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

.'fat or  level 

Date 

/feter  level 

Date 

Water  level 

1936 

1936 

1936 

June 

1 

15,30 

Aug. 

31 

19.20 

Nov.  30 

17.70 

8 

15,80 

Sept 

.  7 

19.10 

Doc.   7 

17.80 

15 

16.70 

14 

19.30 

14 

17.90 

22 

16,90 

21 

19.40 

21 

17,60 

29 

16.10 

28 

19.20 

28 

17.50 

July 

6 

10,10 

Oct. 

5 

19.70 

1937 

13 

16.90 

12 

19.50 

Jan.   4 

16,30 

20 

16,50 

19 

19.70 

11 

15.20 

27 

17.50 

26 

17.30 

18 

14,10 

Au^. 

3 

18.80 

Hov. 

2 

18.20 

25 

14,70 

10 

19.10 

9 

17.80 

Fob.   1 

14,50 

17 

19.70 

15 

17.30 

9 

14,40 

24 

19.30 

22 

17.50 

15 

.  14,20 
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Wator  level  in  feet  bolow  measuring  point  in  well  Mt  95-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date    Water  level 

19 

37 

1937 

1937 

Feb, 

22 

13,80 

June  7 

17,00 

Sept, 21 

25.50 

Mar. 

1 

15,30 

14 

17.40 

28 

23.60 

8 

15.20 

■  21 

17.90 

Oct,   5 

25,90 

15 

14,90 

28 

18.20 

11 

25.40 

22 

15.60 

July  6 

18.40 

19 

25.90 

29 

15.25 

12 

18.50 

25 

26.40 

Apr, 

[3 

15.30 

19 

19.33 

Nov.   2 

25,60 

12 

15,35 

26 

20.25 

9 

26.49 

19 

15.50 

Aug.   2 

20.17 

16 

26.39 

26 

15.60 

9 

19.08 

22 

26.29 

May 

5 

15.85 

16 

23.33 

30 

25.39 

10 

15.65 

23 

23.91 

Dec.   7 

22.30 

17 

15.90 

30 

24.50 

14 

16.70 

24 

16.00 

Sept,  7 

25.70 

20 

16.30 

31 

16.10 

13 

24,16 

27 

16.10 

Mt  148,   S.  M.  Crowell,  abandoned  dug  well,  Randolph  Rd,,  Middletown, 
Diameter  30  inches,  depth  30.2  feet.  Measuring  point,  red  painted 
arrow  at  top  of  flagstone  cover  0.3  foot  above  land  surface.  The 
water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1936 

June  29 

3.60 

July  6 

9,00 

13 

10.40 

20 

11.60 

27 

15,10 

Aug,   3 

15.10 

10 

16.60 

17 

17,70 

24 

18.50 

31 

19.20 

Sept.  7 

13.50 

14 

19.00 

21 

18.30 

28 

17,20 

Oct.   5 

16,60 

12 

15.10 

19 

15.50 

26 

14.30 

Nov.   2 

15.50 

9 

14.50 

15 

13.80 

22 

13.50 

1936 

Nov.  30 

Dec.   7 

14 

21 

28 

1937 

Jan.   4 

11 

18 

25 

Fob.   1 

9 

15 

22 

Mar,   1 


22 
29 
Apr.  5 
12 
19 


13.90 
12.60 
12.20 
12.30 
12.50 

11.20 
10.70 
10.80 
10.30 
9,50 
9.75 
9.50 
9,30 
7.45 
7.20 
7.50 
6.60 
7,10 
8,00 
6.75 
7.55 


1937 

Apr.  26 

May   3 

10 

17 

24 

31 

June  7 

14 

21 

28 

July  6 

12 

19 

26 

Aug.   2 

9 

16 

23 

30 

Sept.  7 

13 

21 


7.50 

7.80 

8.  60 

9.00 

9,40 

9.95 

9.90 

10.70 

10,90 

10.80 

10.70 

10.80 

11.50 

12.66 

14.33 

12,08 

17.41 

18.00 

18.75 

19,80 

19,50 

19,00 
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Water  level  in  feet  belovir  measuring  point  in  well  Mt  148-Continued 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Datt 


Water  level 


1937 

1937 

19 

37 

00^13 » 28 

19.90 

Nov. 

2 

18.10 

Dec, 

7 

6.90 

Oct.   5 

19.70 

9 

16.69 

14 

7.70 

11 

20.80 

16 

15.49 

20 

7.80 

19 

21,150 

22 

10.69 

27 

8.20 

25 

20.80 

30 

7.09 

Mt  162.   J.  I.  Anderson,  abandoned  dug  well,  Dewey  St.,  Middletown. 
Diameter  18  inches,  deptli  8.6  feet.  Measuring  point  is  a  paint 
mark  sharp  edge  of  tile,  south  side,  0.5  foot  below  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  till 

Water  level  in  feet  above  or  below  measuring  point 


Date 

Water 

level 

Date 

Water 

level 

Date 

Water 

level 

1937 

1937 

1937 

Oct. 

18 

-6 

,75 

Nov. 

9 

-2 

09 

,  Dec. 

7 

+0 

,30 

19 

-6 

.70 

16 

*0 

,21 

14 

-1 

,80 

25 

-2. 

.90 

22 

-0 

,71 

20 

-0. 

,60 

Nov. 

2 

-2 

20 

30 

+0 

,21 

27 

-0 

50 

Mt  163.   J.  Schmidt,  abandoned  drilled  well,  5  Fowler  Ave, , Middletown. 
Diaiaeter  6  inches,  depth  80.0  feet.  Measuring  point,  paint  mark  on 
sharp  edge  of  iron  casinc^  0.4  foot  above  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  sandstone. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1937 

1937 

1937 

Nov.   8 

9,55 

Nov. 

22 

8.82 

Dec. 

7 

7.76 

9 

9,41 

23 

8.83 

8 

7.72 

10 

9,47 

24 

8.83 

9 

7.83 

11 

9,47 

25 

8.78 

10 

7.84 

12 

9.45 

26 

8.76 

11 

7.85 

13 

9.39 

27 

8o76 

12 

7.87 

14 

9.21 

29 

8.40 

13 

7.92 

15 

9.13 

30 

8.13 

14 

7.95 

16 

9.06 

Dec, 

1 

3.01 

15 

7.95 

17 

3,97 

2 

7.92 

16 

7.95 

18 

8o93 

3 

7.85 

17 

7.96 

19 

8.90 

4 

7.86 

18 

7.88 

EG 

8.36 

5 

7.82 

19 

7,92 

21 

8.83 

6 

7.85 

20 

7.90 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Mt  163-Continued 


Date 

Wat 

er  level 

Date 

Wat 

er  level 

Date 

Wat 

er  level 

1937 

1937 

1937 

Dec.  21 

7.93 

Dec.  25 

7,97 

Doc,  29 

8.03 

22 

7.92 

26 

7.96 

30 

8.02 

23 

7.95 

27 

8.00 

31 

8.05 

24 

7.99 

28 

8.00 
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Records    of  vrells 


Altitude 

above  sea 

Well  1 

O-wner 

level 

Tyi^e  i 

Depth  : 

Diai'iicter 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches ). 

P 

1 

H. 

L.  Pratt         : 

P 

2 

L. 

Ottonc           i 

P 

3 

H. 

R.  &  \\\   W.  Hale 

P 

4 

A. 

E„  Wanner Strom 

P 

5 

Waiinerstrom  Bros.    : 

P 

6 

A. 

Roguski          : 

P 

7 

Do 

B'ranklin         : 

P 

8 

Go 

Chiabrero        : 

P 

9 

I. 

W,  Cormell 

P 

10 

P. 

Sogan 

P 

11 

A. 

Anderson         \ 

P 

12 

J. 

Morra            i 

P 

13 

T 

Eliason          ! 

P 

14 

J. 

Kavanaugh 

P 

15 

L, 

Gotta            i 

P 

16 

H. 

R,  Butler        | 

P 

17 

s. 

Palcy            ; 

P 

18 

K. 

Nelson           : 

P 

19 

J. 

Agogliati         : 

P 

20 

I. 

J.  Cornwall 

P 

21 

I. 

J.  Cornwall 

P 

22 

w. 

Schnieder        \ 

P 

23 

w. 

Stoclclng         ; 

P 

24 

J. 

Castelli         : 

180 

Dus 

28.0  : 

24 

170 

Drilled  ; 

120,0  ■ 

2 

110 

Dug 

175 

doo 

31,0  : 

30 

160 

do. 

22.8  : 

24 

200 

Drilled 

185.0 

6 

220 

Dug 

19.2  : 

30 

270 

do. 

14,8  ; 

36 

270 

do. 

10.8  ^ 

30 

220 

do,   \ 

17.4  : 

24 

175 

do. 

8.4 

30 

180 

do. 

13,5 

36 

160 

do. 

15,5  ; 

3G 

180 

Drilled  , 

115.0  ! 

1^ 

170 

Dug     : 

20.1  ! 

60 

160 

do,    : 

21.5  1 

30 

120 

do.   1 

21.9   : 

40 

40 

do,   I 

21.9  ; 

36 

40 

do. 

18,5   ; 

24 

170 

do. 

37.5   ; 

20 

160 

do,    j 

21.4  \ 

30 

180 

Drilled  i 

4 

200 

;    Dug       1 

30,0  ■ 

48 

240 

do,   i 

28.0   ; 

48 

in  town  of  Portland ^  Connecticut. 
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Source 

formation 

Depth 
to 
:   bedrock 
(feet) 

VYater 

level 

Chloride 

Well 
no  - 

Depth 
be  low- 
land 
surface 
(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

(parts 
per 
million)  . 

P   1 

i  Stratified  drift 

:    23.0 

8-26-37 

I             7    i 

P   2 

\  Granite 

5.0 

5 

P   3 

;  Stratified  drift 

9 

P   4 

do. 

28.7 

9-  1-37 

5     I 

P   5 

do. 

18.8 

9-  1-37 

1      5 

P   6 

Granite 

50.0 

1      3     = 

P   7 

■  Till 

15.5 

9-  1-37 

15 

P   8 

do. 

13.0 

8-26-37 

1      5 

P   9 

do. 

7.2 

8-26-37 

7 

P  10 

do. 

14.2 

8-26-37 

13 

P  11 

do. 

5.0 

8-26-37 

7 

P  12 

do. 

15.0 

8-26-37 

5 

P  13 

do. 

7.2 

3-26-37 

5     1 

P  14 

Granite 

19.0 

13.3 

9-  2-37 

3 

P  15 

Till 

15.0 

9-  1-37 

5 

P  16 

Stratified  drift 

7.5 

9-  2-37 

5 

P  17 

Till 

. 

20.0 

9-  2-37 

5 

P  18 

Stratified  drift 

19.5 

7-M-37 

9 

P  19  ' 

do. 

15.5 

7-14-37 

7 

P  20  ; 

do. 

26.2 

7-14-37 

6 

P  21  i 

do. 

16.8 

7-19-37 

3     1 

P  22  \ 

Granite 

4 

P  23  1 

Till 

18     i 

P   24   ; 

do. 

14.0 

6.0 

7-19-37  j 

3 

^■ 


•i:,- 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Digmetor; 
(inches): 


p 

26 

:  J, 

Danaher 

p 

27 

J. 

P.  Synnott 

p 

28 

c. 

Clark 

p 

29 

Camp  Buck  CCC 

p 

30 

P. 

Oakliffo 

p 

31 

A. 

Castelli 

p 

32 

G. 

E,  Stocking 

p 

33 

G. 

E,  Stocking 

p 

35 

T. 

Esohuck 

p 

36 

c. 

J.  Bcngston 

p 

37 

D. 

O'Brien 

p 

39 

J. 

Do  Abbey 

p 

40 

J. 

Debari 

p 

41 

H. 

Hale 

p 

4^ 

G. 

Peterson 

p 

45 

P. 

Lara on 

p 

46 

E. 

Johnson 

p 

47 

A. 

Carlson 

p 

49 

S. 

Doiiibrowski 

p 

50 

Anna  Pickarz 

p 

52 

H. 

Larson 

p 

53 

F. 

Twenty 

p 

54 

J. 

Sapotta 

p 

55 

c. 

Hanson 

270 

300 

340 

3f30 

400 

265 

120 

160 

80 

40 

40 

60 

50 

40 

400 

500 

450 

120 

120 

80 

100 

180 

105 

45 


Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do, 

do, 

do, 

do, 

do, 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do. 

do. 


15.7 
13,2 
12.1 
445.0 
25.2 
17.0 
17.0 
19,0 
27,4 
12.3 
31,5 
19.0 
11.8 
15.3 
18,1 
29.5 
33.4 
19,8 
17.5 

17,7 
10.0 
29,5 
19,6 


30 
24 
20 

2 
36 
30 
24 
20 
30 
24 
18 
24 
18 
18 
24 
30 
24 
24 
36 

6 
36 

36 
36 


in  tovm  of  Portland,  Connecticut  -  Continued 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

vJater 

level 

Chloride  : 
(parts 

per 

million) ; 

Well 
no* 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

P  26 

:  Till 

11.6 

0-24-37 

4     i 

P  27 

do. 

15.0 

8.6 

0-24-37 

3 

P  23 

do. 

9.6 

0-25-57 

3 

P  29 

\  Granite 

14.0 

5 

P  30 

;  stratified  drift 

18.9 

8-24-37 

18 

P  31 

;  Till 

6.1 

8-25-37 

5 

P  32 

:  Schist 

7.0 

10.0 

7-13-37 

3 

P  33 

'   Stratified  drift 

12.5 

7-13-37 

3 

P  35 

do. 

23.0    1 

7-13-37 

26 

P  36 

do. 

12.3 

9,4 

7-  7-37 

7 

P  37 

do. 

16.3 

5-30-37 

12 

P  39 

do. 

11.0 

6-30-37 

9 

P  40 

\       do. 

5.8 

6-22-37 

15     1 

P  41 

do. 

9.8 

7-  1-37 

5 

P  44 

;  Till 

11.1 

8-24-37  : 

3     1 

P  45 

do. 

■                                          1 

0.8 

7-28-37  : 

13 

P  46 

:   do. 

10.7 

8-24-37  1 

7 

P  47 

:  Stratified  drift 

17.2 

8-11-37  ; 

11     1 

P  49 

i   do.               1 

12.0 

7-  1-37  \ 

7 

P  50 

1  Sandstone           \ 

7     i 

P  52 

:  Stratified  drift      : 

9.9 

6-22-37  1 

3 

P  53 

\  Till                1 

17     i 

P  54 

i  Stratified  drift      I 

15.5 

6-16-37  ; 

23     \ 

P  55 

do.               1 

I 

14.1 

6-16-37  1 

5 
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Records   of  wells 


«  — 

Altitude 

We 
no 

11 

• 

GTwn.'jr 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth  ■ 
(feet)  : 

Diameter 
(inches ) 

P 

56 

c. 

A,  Larson 

65 

Dug 

37.5  ; 

36 

P 

57 

E. 

W.  Prout 

280 

Drilled 

170,0 

2 

P 

58 

J. 

Schirnor 

340 

do. 

188,0 

10 

P 

59 

J. 

H.  Stemmlor 

300 

Dug 

17.5 

60 

P 

60 

W. 

McAuliffG 

320 

do. 

11.1 

30 

P 

62 

H. 

Klein 

70 

Driven 

35.0 

1 

P 

63 

H. 

Klein 

70 

Dug 

18.7 

40 

P 

64 

D. 

Valli 

70 

do. 

15.2 

36 

P 

65 

Ivors  on 

160 

Drilled 

260,0 

1| 

P 

67 

G. 

Ostorgren 

230 

Dug 

23.1 

30 

P 

68 

I. 

F.  May 

300 

do. 

11.7 

30 

P 

70 

J. 

Krulis 

280 

do. 

7.0 

36 

P 

71 

E. 

I)i,  Regan 

380 

do. 

16.0 

30   ■ 

P 

72 

w. 

C,  Kennedy 

340 

do. 

16.2 

24 

P 

73 

G. 

DiAnhain 

260 

do. 

23.3 

24 

P 

74 

Noyos  School  &  Camp 

360 

do. 

35.0 

36   ■ 

P 

75 

F. 

Hibbort 

360 

do. 

19,2 

30 

P 

76 

B. 

Nelson 

360 

do. 

7.8 

36 

P 

77 

■  E. 

Co  Hal li day 

280 

Drilled 

108.0 

6 

P 

78 

E, 

G.  Hall i day 

270 

Dug 

22.5 

P 

79 

■  II. 

0.  Taylor 

280 

do. 

13,0 

36 

P 

80 

■  E, 

Hubbard 

220 

do. 

33,6 

30 

P 

81 

^  A. 

Josophson 

300 

do. 

14.6 

24 

P 

82 

:  A. 

Synnott 

240 

do. 

16,7 

20 

in  town  of  Portland,  Connecticut—  Continuod 
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Water 

level 

Chloride  ; 
(parts    i 

Depth 

Date 

Yfell 

Source 

Depth 

below 

of 

per     i 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million): 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feot) 

P  56 

Stratified  drift 

13.5 

6-16-37 

4 

P  57 

Sandstone 

25.0 

11 

P  58 

do. 

10.0 

4.0 

6-16-37 

13 

P  59 

Till 

15.0 

2.9 

6-16-37 

3 

P  60 

do. 

3.7 

6-24-37 

7 

P  62 

Stratified  drift 

5 

P  65 

do. 

13.3 

6-24-37 

7 

P  64 

do. 

6.8 

6-24-3T 

5 

P  65 

Schist 

28.0 

5 

P  67 

Till 

17.6 

8-31-37 

5 

P  63 

do. 

8.5 

0-11-37 

5 

P  70 

do. 

5.3 

8-11-37 

5 

P  71 

do. 

14.2 

8-10-37 

3 

P  72 

do. 

8.9 

8-11-37 

9 

P  73 

do. 

16.0 

8-11-37 

7 

P  74 

do. 

5 

P  75 

do. 

11.4 

8-10-37 

11 

P  76 

do. 

2,8 

7-28-37 

37 

P  77 

Granite 

18.0 

5 

P  78 

do. 

10.0 

5 

P  79 

Till 

5«6 

10-  6-36 

5 

P  80 

do. 

19.8 

8-31-37 

7 

P  81 

do. 

12.2 

8-10-37 

5 

P  82 

do. 

12.9 

8-10-37 

10    1 
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Records    of  ;\rells 


Altitude 

above  soa 

Well 

Ownor 

level 

TyiJc 

Depth 

Diameter  ; 

no. 

(feet) 

(foot) 

(inches)  ; 

P  84 

c. 

Siofcr:nan 

120 

Drilled  : 

125.0 

2 

P  85 

G. 

Payne 

180 

do. 

P  87 

E. 

B.  Richard 

son 

180 

Dug; 

13.3 

36 

P  88 

L. 

Valli 

50 

do. 

16.0 

50    ; 

P  90 

R. 

Carlson 

40 

do.    1 

20.4 

36 

P  91 

w. 

BonoJGski 

30 

do.    i 

39.3 

24 

P  92 

Yf, 

H,  Marks 

30 

do. 

P  93 

M. 

Ahorxrn 

80 

do. 

21.1 

18 

P  95 

A. 

Ruitto 

140 

do. 

19.8 

10 

P  96 

D. 

Abadulla 

80 

do. 

13 

P  97 

R. 

Hanson 

90 

do. 

P  98 

N. 

Cohen  &  S. 

Luis 

:ro 

85 

Drilled 

3 

P  99 

T  T 

Casey 

85 

Dug         : 

29,4 

30 

P  100 

w. 

Xrajewski 

50 

do. 

14.0 

24 

P  101 

u. 

Bowen 

40 

do. 

19.0 

24 

P  102 

lieriden  Motor 

Boat 

Club 

15 

Driven 

22,0 

1  3/4 

P  103 

Me] 

fiden  Motor 

Boat 

Club 

15 

do.    1 

23.0 

1| 

P  104 

New  York,  New 

Haven  & 

40 

Dug 

20.2 

24 

Hartford  RR.  Co. 

P  105 

s. 

Fazzino 

40 

do. 

15.3 

30 

P  lOG 

St 

3te  of  Connecticut 

50 

do. 

18 

P  107 

J. 

Walsh 

60 

do. 

22.5 

36 

P  108 

Chatham  Mf?;.  Co. 

60 

Drilled 

800,0 

6 

P  109 

Chatham  LIfg.  Co, 

60 

do,     \ 

120.0 

6 

P  110 

Chatham  Mfg.  Co, 

60 

do. 

80.0 

G 

in  tovm  of  Portland,  Connecticut.-  Continued 
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Water 

level 

Chloride 

Uepth 

Date 

(parts 

ITell 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

fornation 

to 

land 

measure- 

million)1 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

P  84 

;  Stratified  drift 

3 

P  85 

\   Schist 

3 

P  37 

:  Till 

8.3 

7-  1-37 

9     \ 

P  88 

;  stratified  drift 

3.0 

6-24-37 

3 

P   90 

do. 

6.2 

6-  9-37 

1      S 

P  91 

do. 

30.5 

6-10-37 

11 

P  92 

do. 

15 

P  93 

do. 

11.8 

5-  7-37 

5 

P  95 

;  Till 

16.4 

6-15-37 

7 

P  96 

do. 

P  97 

do. 

P  98 

do. 

11 

P  99 

do. 

13.7 

5-  9-37 

11 

P  100 

i  stratified  drift 

2.5 

6-  7-37 

9     i 

P  101 

:  Till 

6.9 

6-  7-57 

14 

P  102 

:  Stratified  drift 

5 

P  103 

do. 

5 

P  104 

•  Till 

14,4 

6-  7-37 

11 

P  105 

do. 

12.1 

6-  7-37 

13     1 

P  106 

do. 

P  107 

do. 

9.8 

6-  9-37 

33 

P  108 

Sandstone 

5     1 

P  109 

^   do. 

P  110 

;     do. 

'.i:  r/r"" 
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Records  of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Oraier 

above  sea 

level 

(feet) 

Type  \ 

Depth 
(feet)  ; 

Diameter  : 
(inches)  ; 

P  111 

Mrs.  A,  Anderson 

70 

Dug      i 

17.2 

24 

P  112 

J,  Ferrari 

70 

Driven   i 

20,0 

1 

in  tovm  of  Portland,  Connecticut.-  Continued 
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Source 

formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

'Tater 

level 

Chloride 

lYell 
no. 

Depth 

helov,' 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

(parts 
per 

million)  '■ 

P  111 
P  112 

Till 
do. 

10.5 

6-  9-37 

19 
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Recoris  of  springs 


Spring 
no. 

Ovmor 

Altit 
above 
level 
(feet 

P  25 

M. 

Case 

250 

P  34 

G. 

Stocking 

80 

P  38 

YU 

Keenan 

5 

P  42 

H. 

Larson 

140 

P  43 

A. 

Peterson 

140 

P  48 

G. 

C.  Aiaes 

100 

P  51 

0. 

Hedstrom 

60 

P  61 

0. 

Hedstrom 

120 

P  66 

E. 

P.  Hayden 

220 

P  69 

P  83 

P  86 

P  89 

P  94 


J»  Krulis 
C,  Sieferman 

H.  Jockimson 

S.  Wiohrowski 
J»  Co  larry 


270 
20 

170 

50 
70 


Topographic 
situation 


; Middle  of  hill 

; Flat  terrace 
Side  of  slope 
iHillside 

jBase  of  hill 

:Brow  of  hill 

jValley 

iMiddle  of  slope 

doi 

iBase  of  slope 
do. 

do. 

do. 

j Valley  swamp 


Source 
formation 


Graiiite 

do. 
Sandstone 
Schist 

do. 
Granite 


Sandstone  and 
stratified  drift 
do. 


Schist 


do. 


Stratified  drift 


Schist 


Sandstone  and 
stratified  drift: 
Sandstone 
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in  tovm  of  Portland,  Connecticut 


Spring 
no. 


P  25 

P  34 

P  58 

P  42 

P  43 

P  48 

P  51 

P  61 

P  66 

P  69 

P  83 

P  86 

P  39 

P  94 


Improvements 


Masonry  casing,  cover,  gravity 
flow  pipe  line 

Masonry  pit,  3x4  feet 

Covered  by  screened  box 

Natural  rock  basin,  vrooden  cover, 
gravity  flow  pipe  line 

Natural  rock  basin,  piped  to 
masonry  storage  reservoir, 
covered,  electric  pump 

Masonry  curbing,  wooden  spring 
house,  gravity  flow  pipe  line 

Masonry  curbing,  overflow  pipe 

Concrete  curbing,  gravity  flow 
pipe  line 

Tile  pipe  from  12  springs  piped 
;  to  spring  house  and  then  to  large 
;  storage  tank 

Masonry  casing,  wooden  cover 

Concrete  pipe  casings  4x6  feet, 
spring  house,  gravity  flovir  pipe 
line 

Masonry  cap,  gravity  flow  pipe 
lino 

Concrete  casing,  wooden  curb 

Pipe  set  in  bored  test  hole^ 
artesian  flow 


Fluctuation 
(a) 


Fails  in 
dry  periods 

None 

do. 
do. 

do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

do. 
do. 


Yield 
(gallons 

a 
minute) 


3  (b) 

3  (b) 

2  (b) 

3  (b) 

5  (b) 

3  (a) 

4  (b) 
3  (b) 

20  (b) 

3  (b) 

3  (b) 

3  (b) 

3  (a) 

3  (a) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


3 

13 

3 


5 

3 


5 

5 


9 

9 


(a)  Reported   (b)  Estiiaatod 
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720  35- 


4I» 
35' 


41* 
35' 


"-J 


LEGEND 

WELL  • 

SPRING  ^ 


7  2*»  35' 


CONNCnOUNO-WATER  SURVEY;W.PA    NO.  2061 
SPONSORSHIP, CONN.STATE  WATER  COMM. 
01ReCTlON!GEOL.SURV..U.S.DCPT.  INT. 


MAP  OF  PORTLAND,    CONNECTICUT 
SHOWING    LOCATION    OF    WELLS 8.  SPRINGS 


SCALE 


l-l    l-l    l-l    l-l    1-1    I- 


3  MILES 
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P  21,   I,  Cornwall,  abandoned  dug  well,  corner  of  Sage  Hollow  Rd.  and 
Rose  Hill,  Portland,  Diameter  30  inches,  depth  21f4  feet.  Measuring 
point  is  a  paint  mark  top  of  wooden  curb  3.0  feet  above  the  land 
surface.   The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

July  19 

19,80 

Aug.  30 

21.66 

Oct.  19 

22.60 

20 

19.80 

Sept.  7 

21,41 

25 

21,60 

26 

20.10 

13 

20,00 

Nov,   9 

19,39 

Aug.   3 

20.40 

21 

21,40 

22 

18,39 

10 

20.60 

28 

21.90 

Dec,   7 

17.05 

17 

21.35 

Oct.   5 

22,10 

20 

17.90 

25 

21,75 

11 

22.40 

27 

18.40 

P  37.   D.  O'Brien,  abandoned  dug  well,  Indian  Hill  Ave,,  Portland, 
Diameter  18  inches,  depth  31,6  feet.  Measuring  point  is  a  paint 
mark  below  stone  slab  0«5  foot  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

June  30 

16*80 

Aug.  23 

18.75 

Oct.  19 

18.90 

July  6 

16.30 

30 

18.48 

25 

18.40 

12 

16.70 

Sept.  7 

18.41 

Nov.   9 

17.59 

20 

17.25 

13 

18.25 

22 

16.59 

26 

17.60 

21 

18.20 

Dec.   7 

14.80 

Aug.   3 

18.00 

28 

18.40 

20 

15.60 

10 

18.20 

Oct.   5 

18.60     i 

27 

15.90 

17 

18.65 

11 

18.70     1 

P  55.   C,  Hanson,  abandoned  dug  well.  Strongs  Ave,,  Portland. 
Diameter  36  inches,  depth  19,6  feet.  Measuring  point  is  a  paint 
mark  below  top  of  wooden  curb  3,0  feet  above  the  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

TATater  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

June  16 

17.10 

July  12 

17.80 

Aug.  10 

19.00 

22 

17,40 

20 

17,90 

17 

19.15 

27 

17,50 

26 

18.50 

23 

19.45 

July  6 

17,30 

Aug.   5 

13oG0 

30 

19.24 

■X'J  !•',;},  ;r  .-.. 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  wgII  P  55-Continuod 


Date 

Water 

level 

Date 

Water 

level 

Date 

Water 

level 

1937 

1937 

1937 

Sept, 

,  7 

19 

.16 

Oct, 

11 

19. 

70 

Doo. 

7 

14, 

,85 

13 

19 

.08 

19 

19. 

60 

20 

15, 

,50 

21 

19 

,10 

25 

18. 

50 

27 

15 

75 

28 

19 

,30 

Nov, 

9 

18 

,69 

Oct. 

5 

19 

,50 

22 

17 

,59 

P  79.   H.  0.  Taylor,  abandoned  dug  well,  Penfield  Hill,  Portland. 
Diameter  36  inches,  depth  13.0  feet.  Measuring  point  is  a  paint 
mark  0.3  foot  above  the  land  surface.  The  water-boaring  formation 
is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Nov, 


Dec, 


1936 

Oct,   6 

12 

19 

26 

3 

9 

16 

23 

30 

7 

14 

28 

1937 

Jan, 

Feb. 


Mar. 


3,90 
3,80 
3.80 
3.60 
2.40 
2.40 
2,40 
2.50 
2.70 
2.80 
1.90 
1.30 


4 

1.30 

11 

1.40 

18 

1.40 

25 

1.40 

1 

1.50 

8 

1.50 

15 

1.36 

22 

1.30 

1 

1.30 

6 

1,40 

7 

1.40 

8 

1.50 

9 

1.50 

10 

1.50 

11 

1.58 

12 

1.60 

13 

1.60 

14 

1.50 

15 

1.50 

16 

1.40 

1937 
Mar,  17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
Z4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 


Apr. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


1,40 
1.40 
1.40 
1.30 
1,30 
1,30 
1.40 
1,40 
1,40 
1.40 
1.40 
1,40 
1.40 
1,40 
1.30 
1.30 
1,30 
1,35 
1,35 
1.45 
1.30 
1,30 
1,30 
1.35 
1.35 
1.36 
1,40 
1.40 
1.40 
1.45 
1.45 
1.40 
1.40 


1937 


May 


19 

1.40 

20 

1,30 

21 

1,30 

22 

1.30 

23 

1.30 

24 

1.30 

25 

1.30 

26 

1.30 

27 

1.30 

28 

1.30 

29 

1.30 

30 

1.30 

1 

1,35 

2 

1,35 

3 

1.40 

4 

1.40 

5 

1.42 

6 

1.50 

7 

1.53 

8 

1.60 

9 

1.72 

10 

1.72 

11 

1.68 

12 

1.60 

13 

1.60 

14 

1.60 

15 

1.58 

16 

1,54 

17 

1.40 

18 

1.40 

19 

1.40 

20 

1,40 

21 

1.40 

iM^i^^i    *■^^ 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  P  79-Continued 


Date    1 

Vater  level 

Date    VJat 

er  level 

Date    Wat 

er  level 

1937 

1937 

1937 

May  22 

1.40 

July  13 

1,45 

Sept.  3 

3.00 

23 

1.43 

14 

1,60 

4 

3.10 

24 

1.30 

15 

1.70 

5 

3,10 

25 

1.30 

16 

1.70 

6 

2.80 

26 

1.30 

17 

1.80 

7 

2.90 

27 

1.30 

18 

1.90 

8 

3.00 

28 

1.30 

19 

1.90 

9 

3.50 

29 

1.30 

20 

2.10 

10 

3.30 

30 

1.35 

21 

2.10 

11 

3.20 

31 

1.45 

22 

2.15 

12 

3,00 

Jiine  1 

1.55 

23 

2.20 

13 

2.90 

2 

1.62 

24 

2.20 

14 

2,70 

3 

1.70 

25 

2.30 

15 

2.50 

4 

1.76 

26 

2.40 

16 

2.40 

5 

1.80 

27 

2.40 

17 

2.30 

6 

1.92 

28 

2.40 

18 

2.10 

7 

1.90 

29 

2,40 

19 

2.10 

8 

1.70 

30 

2,40 

20 

2.20 

9 

1.70 

31 

2,50 

21 

2.48 

10 

1.80 

Aug,   1 

2.60 

22 

2.60 

11 

1.70 

2 

2.60 

23 

2.50 

12 

1.50 

3 

2.70 

24 

2.80 

13 

1.50 

4 

2.90 

25 

2.80 

14 

1.30 

5 

3,00 

26 

2.90 

15 

1.30 

6 

3.20 

27 

3.00 

16 

1.30 

7 

3.30 

28 

3.00 

17 

1.30 

8 

3.50 

29 

3.00 

18 

1.30 

9 

3.50 

30 

3.00 

19 

1.20 

10 

3.50 

Oct,   1 

3,10 

20 

1.20 

11 

3.50 

2 

3.10 

21 

1.30 

12 

3.50 

3 

3,20 

22 

1.30 

13 

3.50 

4 

3.30 

23 

1.30 

14 

3.50 

5 

3.45 

24 

1.30 

15 

3.50 

6 

3,45 

25 

1.20 

16 

3.50 

7 

3.50 

26 

1.24 

17 

3.60 

8 

3.50 

27 

1.20 

18 

3,70 

9 

3.50 

28 

1.20 

19 

3.85 

10 

3.60 

29 

1.20 

20 

3,70 

11 

3,60 

30 

1,30 

21 

3,30 

12 

3.60 

July  1 

1.30 

22 

2.41 

13 

3.60 

2 

1.30 

23 

2.41 

14 

3.60 

3 

1.20 

24 

2,41 

15 

3.60 

4 

1.24 

25 

2.40 

16 

3.60 

5 

1.30 

26 

2.40 

17 

3.60 

6 

1.30 

27 

2.30 

18 

3.75 

7 

1.35 

28 

2.30 

19 

3.70 

8 

1.40 

29 

2.34 

20 

3.00 

9 

1.40 

30 

2.40 

21 

1.90 

10 

1.40 

31 

2.60 

22 

1.72 

11 

1.30 

Sept.  1 

2.75 

23 

1.31 

12 

1,40 

2 

2,90 

24 

1.31 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  P  79-Continued 


Date    Water  level 

Date 

Wat 

er  level 

Date 

Wat 

er  level 

1937 

1937 

1937 

Oct,  25 

1»31 

Nov, 

14 

1,90 

Dec, 

5 

1.30 

26 

1.70 

15 

1.60 

6 

1.30 

27 

1,90 

16 

1.30 

7 

1.30 

28 

1.60 

17 

1.50 

8 

1.40 

29 

1.30 

18 

1,50 

9 

1.40 

30 

1.40 

19 

1.50 

10 

1.40 

31 

1.40 

20 

1.70 

11 

1.40 

Nov.   1 

1.50 

21 

1.40 

12 

1.40 

2 

1.60 

22 

1.23 

13 

1.40 

3 

1.62 

23 

1.30 

14 

1.40 

4 

1.70 

24 

1.50 

15 

1.40 

5 

1.76 

25 

1,50 

16 

1.50 

6 

1.85 

26 

1.60 

17 

1.50 

7 

1.90 

28 

1.60 

18 

1.50 

8 

1.94 

29 

1.30 

19 

1.50 

9 

1.80 

30 

1.50 

20 

1,50 

10 

1.90 

Dec, 

1 

1.50 

21 

1.50 

11 

2.10 

2 

1.50 

22 

1.50 

12 

2.31 

3 

1.40     i 

23 

1.50 

13 

2.10 

4 

1.40     i 

P  91.  W.  Benejeski,  abandoned  dug  well,  51  Grovo  St.,  Portland. 
Diameter  24  inches,  depth  39.3  feet.  Measuring  point  is  a  paint 
mark  bolovj-  stone  slab  0,5  foot  above  the  land  surface.   The  v/ator- 
bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

Juno  10 

31.00 

Aug.  10 

32.80 

Oct,  11 

33.40 

15 

30.50 

17 

33.20 

19 

33.40 

22 

30.50 

23 

33.20 

25 

33.40 

27 

30.30 

30 

33.70 

Nov,  9 

30.69 

July  6 

31,20 

Sept.  7 

33.16 

22 

29.79 

12 

30,70 

13 

33.08 

Dec.  7 

28.10 

20 

30.75 

21 

33,20 

20 

28.80 

26 

31.70 

28 

33.30 

27 

29.30 

Aug.   3 

32.20 

Oct.   5 

33.30 

P  93.  M.  Ahearn,  abandoned  dug  well.  Riverside  St.,  Portland. 
Diameter  18  inches,  depth  21.1  feet.  Measuring  point  is  red  paint 
mark  below  a  stone  slab  0,5  foot  above  the  land  surface.  The 
water-bearing  formation  is  sti'atified  drift. 


•. ,  .•     t 


-  4 


-■<■• .  • 


150 


V/ater  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  P  93-Continued 


Date 

Tiater  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

June  7 

12.30 

Aug.  10 

14.00 

Oct,  11 

14.60 

15 

12.50 

17 

14.35 

19 

14,80 

22 

12,70 

23 

14,55 

25 

13.80 

27 

12.30 

30 

14,34 

Nov.  9 

12.79 

July  6 

12.30 

Sept.  7 

14.38 

22 

11.69 

12 

13,20 

13 

14.33 

Dec,   7 

8.85 

20 

13.05 

21 

13.90 

20 

10.60 

26 

13,50 

28 

13,80     ; 

27 

10.50 

Aug.   3 

13.90 

Oct.   5 

14.40     i 

P  104.  Hew  Yorl:,  Uew  Haven  o:  Hartford  PJl.  Co.  abandoned  dug  -vrell, 
37  Airline  Ave.,  Portland,  i'iaiieter  24  incaes,  depth  20.2  feet, 
r.eanuring  point  is  a  paint  raark  below  top  of  wooden  curb- 3.0  feet- above 
the  land  svjrface.  ITat.ar ..bewaring  fonnation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level  • 

Date 

W^ater  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

June  7 

17.40 

Aug.  10 

19.40 

Oct,  11 

19.20 

15 

18.00 

17 

19.40     i 

19 

19.20 

22 

18.30 

23 

19.60 

25 

18.70 

27 

18.20 

30 

19.59 

Nov.   9 

16.79 

July  6 

18.30 

Sept.  7 

19.33 

22 

14.29 

12 

18.45     i 

13 

19.25 

Dec,   7 

11.20 

20 

18.60 

21 

18.90 

20 

13.70 

26 

18.90 

28 

18.90     ; 

27 

14.30 

Aug.   3 

19.20       : 

Oct.   5 

18,90 

/. 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


1 

2 
3 
4 


Wl 
Wl 

Wl 

vn 

Wl  6  ' 

Wl  7  : 

Wl  8  \ 

Wl  9  j 

Wl  10 ; 

Wl  11  i 

Wl  13  ■ 

Wl  14 ; 

Wl  15  i 

m  18  : 

Wl  19  , 

Wl  22  : 

Wl  23  ; 

Wl  24 

Wl  25 

Wl  26 

Wl  27 

Wl  28 

Va  29 

Wl  30 


City  of  Meriden 
Mabel  R.  French 
S,  Moskeletis 
K.  Daly 

Tillbrook  &  Woodko 
A.  E.  Clark 
H,  A.  Carey 
H,  A.  Carey 
W,  S.  Gillette 
S,  Russenberger 
C,  Gaudiano 

A,  Pi 3 all 
H,   Carlson 
J,   Rushvrorth 

B,  Morettini 
M,   Cog 

A»  Hassaro 
L,  Geremia 
J,  Dougherty 
S,  Geremia 
H.  Greenbackor 
G,  Luby 

C,  Elyett 
R.  Hax 


80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

100 

200 

300 

260 

100 

160 

90 

80 

80 

60 

60 

90 

90 

60 

80 


Driven 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do, 

do. 
Dug 

do. 
Driven 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 


125.0 
28.4 
27.8 
81,0 
11,5 
85,0 

130,0 
24,3 
38,2 
13,1 
13,1 
16,0 
20.0 

131,0 
67,0 
79,0 
39,5 
40,0 
24,0 
31,0 

25,9 
10,0 
33,3 


2 

36 

36 

6 

30 

6 

6 

36 

42 

36 

36 

36 

36 

6 

6 

6 

36 

36 

2 

2 

6 

34 

30 

48 


in  to-vm  of  Yfallingford,    Connecticut. 
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Water 

level 

Chloride  ; 

Depth 

Date 

(parts    j 

'.Tell 

Source 

Depth 

belovj- 

of 

per 

no. 

forraation 

■   bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million) 

ITl 

1 

Strptified  drift 

26 

V/"l 

do. 

^    24.1 

1-16-35 

28 

1T1 

3 

do. 

•    23.3 

lil6-55 

20 

va 

4 

Sandstone 

41.0 

^    35.0 

1-16-35 

7     1 

Wl 

G 

do. 

6.0 

;     6.6 

1-16-35 

10 

y;i 

do. 

42.0 

34.0 

1-16-35 

9     i 

ra 

8 

do . 

45.0 

20.0 

1-18-35 

17 

Ml 

9 

Stratified  drift 

18.8 

1-18-35 

11     ! 

Wl 

10 

do. 

33.6 

1-18-35 

7 

m 

11 

do. 

4.0 

1-18-35 

9 

Wl 

13 

Till 

7.5 

1-10-35 

10    1 

Wl 

14 

do. 

6.3 

1-21-35 

17     1 

Wl 

15 

do. 

3.0 

1-21-35 

31     1 

Wl 

13 

Sandstone 

127.0 

27.0 

1-21-35 

9 

Wl 

ID 

do. 

8.0 

20.0 

1-22-35 

25     \ 

Wl 

22 

Stratified  drift 

40.0 

10-  2-34 

7     1 

Wl 

25 

do. 

32.7 

1-22-55 

8     1 

Wl 

24 

do. 

24.3 

1-22-35 

15 

Wl 

25 

do. 

18.0 

1-22-35 

24 

Wl 

2S 

do. 

18.0 

1-22-35 

8 

Wl 

27 

Saiid  stone 

Wl 

20  . 

Stratified  drift 

20.0 

1-  6-36 

6 

Wl 

20  . 

do. 

6.7 

1-25-35 

15 

Wl 

30    : 

do. 

27.7 

1-28-35  ; 

8 

.r.?y,' 
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Records  of  wells 


Woll 

Owner 

no 

Wl 

31 

F. 

Burghoff 

Wl 

32 

F, 

Prageman 

Wl 

34 

w. 

Winchell 

Wl 

35 

c. 

Cook 

Wl 

36 

F. 

Frost 

Wl 

37 

s. 

Chernik 

Wl 

39 

H. 

Bramley 

Wl 

40 

w. 

Piper 

Wl 

41  , 

w. 

Piper 

Wl 

42 

A, 

Engleherdt 

Wl 

44 

Gaylord  Farm  .  . 

Stmitarium 

Wl 

45 

F. 

Budleski 

Wl 

46  , 

P. 

Mancini 

Wl 

47 

H. 

I,  Judd  Co. 

Wl 

48 

J. 

Quinlivan 

Wl 

50 

Jo 

Pestey 

Wl 

51 

J. 

Rook 

Wl 

52 

F. 

Germain 

Wl 

53 

F. 

Fagan 

W], 

54 

F. 

Marshall 

Wl 

55 

G. 

Crookes 

Wl 

59 

G. 

Harrison 

Wl 

62  : 

c. 

Cooper 

Wl 

63 

Choate  School  Inc. 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


80 
80 
170 
170 
170 
200 
260 
280 
280 
80 
370 
60 
80 
90 
80 
30 
60 
60 
60 
80 
100 
360 
260 
260 


Dug 

do, 

do, 

do, 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 
Driven 
Drilled 
Driven 


Dug 


Driven 

do, 

do. 
DriJled 

do. 
Dug 

Drilled 
Dug: 


24,9 

34,8 

18,0 

12,0 

24,0 

7.3 

35.0 

18.0 

12,0 

24.8 

60,0 

8,9 

65,0 

700.0 

90,0 

9,3 

28,0 

36,0 

39,0 

55,0 

60,0 

15,0 

105.0 

16.0 


36 

42 

54 

30 

30 

36 

6 

36 

36 

36 

6 

40 

2 

8 

2 

36 


1-i- 


6 
6 

36 

6 

30 
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in  tovm  of  '.Tall inr ford,  Coi>necticut  -  Continued 


Source 
formation 

Depth 
to 

bedrock 
(feet) 

Vi'ater 

level 

Chloride 

Tie  11 
no . 

Deptli 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date           ; 

of 
measure- 
ment 

(parts 
per 
million) 

Yfl 

31 

¥1 

32 

171 

34 

m 

35 

m 

36 

m 

57 

m. 

39 

m 

40 

171 

41 

m 

42 

171 

44 

Wl 

45 

TQ 

46 

Wl 

47  ; 

lYl 

48     : 

ITl 

50 

m 

51     ; 

Tfl 

52 

171 

53 

171 

54     i 

Wl 

55 

Wl 

59     ; 

171 

62    : 

va 

63 

Stratified  drift 

do. 
Till 

do. 

do. 

do . 
Sandstone 
Till 

do. 
Stratified  drift 
Sandstone 
Stratified  drift 

do. 
Sandstone 
Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 

do. 
Sandstone 

do. 
Till 

Sandstone 
Till 


18.0 


10.0 


60.0 


12.0 


18.0 


:         19.3 

1-29-35 

7 

26.3 

1-29-35 

7 

:           10.6 

1-28-35 

8 

i             7.7 

1-28-35 

8 

:             6.3 

1-28-35 

10 

1.2 

1-26-35 

4 

7.0 

1-26-35 

5 

10.5 

1-26-35 

19 

4.5 

1-26-35 

18 

12.6 

1-29-35 

11 

4.0 

10-   3-34 

9 

5.2 

1-29-35 

9 

61.0 

1-22-35 

6 

30.0 

:      10-   3-34 

21 
6 

5.8 

;      10-   4-34 

16 

19.8 

1-31-35 

5 

27.0 

1-31-35 

19 

28.0 

1-31-35 

5 

18 

28.0 

1-31-35 

8 

5.6 

2-   4-35 

10 

36.0 

2-  4-35    ; 

13 

8.3 

2-  4-35    i 

11 

»4".  V"***- 
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Records   of  wells 


Altitude  ; 

Well 
noe 

Owner 

above  sea  ' 

level 

(feet) 

Type   : 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches)  \ 

Wl 

64 

J, 

Austin 

280 

Dug 

25,0 

36 

Yn 

65 

G. 

Cooke 

300 

do. 

29,7 

36 

¥a 

66 

L. 

Cooke 

300     ■ 

do. 

49,7 

48 

Wl 

67 

F. 

Godfrey 

275 

Drilled  i 

130,0 

6 

Wl 

60 

E. 

Addis 

275 

Dug 

14,0 

36 

VYI 

69 

c. 

Edell 

200     1 

do. 

28,0 

48 

Wl 

70 

w. 

Groib 

300     1 

do. 

33.0 

40 

Wl 

71 

c. 

Steguos 

260 

do. 

24,0 

54 

Wl 

72 

s. 

Zowrotni 

300 

Drilled  : 

103,0 

6 

Wl 

73 

w. 

Simpson 

300     i 

do. 

90.0 

6 

Wl 

74 

R. 

Hough 

280     \ 

do. 

132,0 

6 

Wl 

75 

A. 

Klish 

280 

do. 

65,0 

6 

Wl 

76 

c. 

Dickinson 

260 

Dug 

12,5 

42 

Wl 

77 

J. 

Gujoski 

250 

Drilled  ■ 

100,0 

6 

Wl 

78 

F. 

Hough 

300 

do. 

100.0 

G    i 

Wl 

79 

N. 

Beckor 

300 

Dug 

28,0 

36 

Wl 

80 

F. 

Doehr 

310 

do. 

25,0 

36 

11 

31 

A. 

Shvirka 

330     : 

Drilled 

30,0 

6 

Wl 

83 

J. 

Slater 

330     i 

do. 

60,0 

6    j 

Wl 

85 

J. 

Snolite 

250 

Dug 

25,0 

3G    1 

in  tovm  of  "Tallingford,    Connecticut  -  Continued 
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1 

Source 
foruation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride 

'.je] 
no. 

t)epth 

belovj- 

land 

surface 

(feet) 

^'^Uate 
of 
neasure- 
rnont 

(parte 
per 
million) 

Tfl 

64 

:  Till 

18.0 

2-   4-35 

11 

Vil 

35 

do. 

5.3 

11-23-34 

14 

V.1 

36 

do . 

40.0 

34.0 

11-23-34 

10 

\Y1 

67 

Sandst 

one 

5.0 

60.0 

10-  2-34 

6 

t:i 

65 

.  Till 

15.2 

10-  2-34 

4 

m 

69 

:  Sandst 

one 

17.0 

2-  2-35 

7 

rn. 

70 

do. 

13.0 

16.6 

2-  2-35 

10 

•Tl 

71 

,       do. 

2.0 

15.8 

2-  2-35 

6 

Y.n 

72 

do. 

15.0 

20.0 

2-  2-55 

17 

l^.n 

73 

do. 

15.0 

29.0 

2-  2-35 

14 

"1 

74 

do. 

20.0 

53.0 

2-  2-35 

9 

ra 

75 

do . 

14.0 

30.0 

2-  1-35 

15 

"71 

73 

;  Till 

5.3 

2-  2-35 

19 

'v.'l 

Sandst 

one 

5.0 

30.0 

10-  4-34 

11 

ITl 

78 

do. 

30.0 

32.0 

2-  1-35 

8 

TQ 

79 

;  Till 

16,0 

2-  1-35 

8 

va 

80 

do. 

G.O 

10.0 

2-  1-35 

10 

VJl 

(31 

Sandst 

one 

21       ! 

va 

83 

do. 

15.0 

28.0 

2-  1-35 

8    ; 

Wl 

85 

Strati 

fied 

L  drift 

20.0 

20.0 

10-  4-34 

7 
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Records  of  springs 


Spring 
no. 


Wl   5 


¥a  12 


m    16 


Ownor 


C.  Griffin 


S.  Rossenberger 


E,  H.  Hamlin 


Wl  17  ^  H.  Pearl 


Wl   20  ;  G,  E,  Hough 


Wl   21  J,  Barnes  Co. 


Ml      33 

Wl   38 


Vf,  Winchell 

M.  Bro-vim  Estate 


\R  43  :  Pring  Bros. 

Wl  49  :  A,  Adams 

m  56  :  L.  Raskin 

Wl  57  '  M,  E,  Keeler 

Wl  58  W.  D.  Eertini 

YiTl  60  :  G,  Williams 

Wl  61  :  A,  M,  Williams 

Y\fl  82   J/Irs,  M.   Carpenter 


Altitude 
abovG  sea 
level 
(feet) 


120 


120 


220 


260 


160 


200 

.  do. 

220 

do* 

220 

do. 

280 

do. 

180 

do. 

80 


280 


280 


240 


300 


Topographic 
situation 


Slope 
do. 
do. 
do. 
do. 


70     Base  of  hill 


Valley 
Slope 
dOt 

Base  of  slope 
Valley 


Source 
formation 


Sandstone 

do. 

Till 

Sandstone 

Till 

Sandstone 
do. 
do. 

do, 
do. 

do. 
Stratified  drift 
Sandstone 

do. 

do. 
Sajidstone  and  trap 
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in  town  of  Wallingford,  ConnGctiout 


Spring 

no. 


Improvements 


Wl 

fa 
m 
¥1 

Wl 

m 

m 
Ya 

m 

Wl 

ya 
va 

Wl 

Wl 


5  I.Iasonry  pit,  gravity  flow  pipe 
line 


12:  Concrete  spring  house,  gravity 

;  flow  pipe  line 

16 1  Masonry  2  feet  up,  well  tile  S: 
feet,  electric  pump 

17  i  Masonry  spring  house,  gravity 

i  flow  pipe  line 

20:  Concrete  spring  house,  p^ravity  i 

■  flow  pipe  line 


21 
33 


do. 
do. 


33  Masonry  spring  house,  gravity 
;  flow  pipe  line 

43  ■  Electric  pump,  piped  to  house 

49  Concrete  spring  house,  gravity 
flov/  pipe  line 

56  Concrete  spring  house,  olectrici 
p\imp 

57  Masonry  spring  house,  4x8  feet 
electric  pump 

58  i  Masonry  spring  house,  v.dndiuill 
'  oumps  to  tank 

60  :  Masonry  spring  house,  ;;ravity 

flow  pipe  line 

61  Plank  enclosure,  ji;ravity  £la\r 
:   pipe  lino 

82  ;  Masonry  pit,  gravity  flov:  pipe 
line 


Fluctuation 
(a) 


None 

do. 

do. 

do* 

do. 

do. 
Variable 

None 

do. 

do. 

do. 

do. 
do. 
do. 
do. 
Variable 


Yield 
(gallons 

a 

minute) 

(a) 


18 
4 

6 

4 
18 

40. 
10 

14 


12 


10 


Chloride 
(parts 
per 

million) 


13 


11 


6 
7 

4 

24 

5 


11 


(a)  Reported 


e-i 


<di= 


..liii'j 


iw 
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Records  of  springs 


Spring  :       Owner 
no» 

Altitude  : 

above  sea'                                ; 
level        Topographic         Source     I 
(feet)        situation          formation  \ 

m     84 

Barnes  &  Co. 

330     Slope           iSandstone        \ 

160 


in  tov/n  of  Wallin[,ford,  Connecticut 


Spring:; 
no. 

Improvements 

Fluctuation 
(a) 

Yield    .  Chloride 
(gallons   :  (parts     i 
a     i  per      ; 
minute)  i  million) 
(a)    1          1 

\;i    04 

Wooden  spring  house,  electric 
suction  pump 

None 

.14      i     7     i 

(a)  Reported 
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41" 
25' 


LEGEND 


7Z>b' 


CONNAOOUNO- WATER  SURVEY  «  P.A  NO  2««l 
SOONSORVll^CONM  &TATE   (KATen  COMM 
DIRECTION  CEOL   SUttV    U  ft  OE'>T   inTCRIOH 


MAP  OF  WALLINGFORD,  CONNECTICUT 

SHOWING    LOCATION    OF    WELLS  &  SPRINGS 

SCALE 

! 0 I 2 3   MILES 

M   l-l    M    M    l-l    I  I  ■  1 
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Wl  10.  W,  S.  Gillette,  abandoned  dug  well,  Yalesville, 
Wallingford,   Diameter  42  inches,  depth  38.2  feet.  Measuring 
point  is  a  koel  mark  top  of  curb  at  the  land  surface.  The 
water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1935 

1936 

June  28 

34.00 

Oot, 

22 

36,40 

Feb, 

10 

34.80 

July  5 

34.05 

29 

36.55 

17 

35.20 

12 

34.18 

Nov. 

5 

36.55 

24 

34.80 

19 

34.50 

12 

36.50 

Mar, 

2 

34.60 

26 

34.60 

19 

36.40 

9 

34.00 

Aug.   2 

34.70 

26 

36.35 

16 

32.20 

9 

35.00 

Dec, 

3 

36.10 

24 

32.00 

16 

35.30 

10 

36.00 

30 

32.70 

23 

35,50 

17 

35.95 

Apr, 

7 

32.30 

30 

35.70 

23 

36.30 

13 

30.80 

Sept.  4 

35.50 

30 

36.30 

20 

30.90 

10 

35.50 

1936 

27 

31.30 

17 

35.75 

Jan. 

6 

35.75 

May 

4 

31.80 

23 

35.90 

13 

35,30 

11 

31.90 

Oct.   1 

35.90 

20 

34.80 

18 

31.70 

8 

36.00 

27 

34.60 

15 

36.10 

Feb. 

3 

34.60 

IfX     28.   G.  Luby,  abandoned  dug  well.  North  Colony  Rd.,  Wallingford, 
Diameter  34  inches,  depth  25,9  feet.  Measuring  point  is  a  keel 
mark  center  of  top  edge  of  platform  for  pails, inside  northeast 
corner  of  wooden  curb  2,4  feet  above  the  land  surface.  The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  foot  bclovf  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1936 

1936 

1936 

Jon. 

6 

22,40 

Apr, 

20 

13.80 

Aug,   3 

19.30 

13 

18,60 

27 

14,20 

11 

19.70 

20 

16,20 

May 

4 

14.60 

18 

20.30 

27 

16.50 

11 

15.80 

25 

21.90 

Fob. 

3 

17.20 

18 

16,30 

Sept,  1 

21,70 

10 

17.80 

25 

16,90 

8 

21.80 

17 

18.50 

Juno 

1 

17.40 

15 

22.00 

24 

18.10 

8 

18.00 

21 

22.00 

Mar, 

2 

16.80 

15 

18.20 

28 

22.70 

9 

16,00 

22 

13,80 

Oct,   5 

22.50 

16 

10.40 

29 

14,70 

12 

22.20 

24 

11.10 

July 

6 

15,40 

19 

21,90 

30 

12.80 

13 

16,80 

26 

21.20 

Apr. 

7 

11.80 

20 

17.30 

Nov,   2 

21,10 

13 

12,20 

27 

18.10 

9 

20.40 

■J.: 


'  ;•,• 


^^  .  •..•      * 


■■''  :,:•■• 

-;•     .\  ■ 

•   I  «•«  ■ 


>_'';  *  *  "• 


.-.v.:'' 


cw 


J.  ,  .. 

'••■♦  '  ' 

■ .  ■>  I 


*'• 


■•  ■:  y 


V  t 'if; 


^4 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Wl  28-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1936 

1937 

1937 

Nov. 

16 

21.30 

Mar. 

23 

14.10 

Aug.   2 

21.49 

23 

21.60 

30 

14.35 

9 

21.90 

30 

21.50 

Apr. 

6 

15.90 

16 

22.30 

Dec, 

7 

21.30 

13 

13.40 

21 

21.99 

14 

14.10 

20 

15.00 

30 

21.17 

21 

13.90 

27 

14.85 

Sept.  7 

21.12 

28 

14.10 

May- 

4 

15.00 

20 

21.38 

1937 

10 

15.18 

27 

21.14 

Jan, 

4 

15.05 

17 

15.84 

Oct.  4 

21.35 

11 

14.60 

24 

16.13 

18 

21,89 

18 

14.15 

June 

1 

15,48 

25 

18.70 

25 

11.40 

7 

17.07 

Nov.   1 

17.45 

Feb. 

1 

12.70 

14 

18.50 

8 

17.28 

8 

14.60 

21 

8.92     \ 

15 

16.57 

15 

15.05 

29 

16.40 

29 

11.72 

22 

15.30 

July 

6 

19.91 

Dec,  13 

14.33 

Mar. 

1 

15.80 

IE 

20.32 

27 

15.95 

8 

15.95 

19 

20.65 

15 

15.50 

26 

21.06 

.  ..%i 


■■-r.i 


164 


Ground-water  temperatures  in  Connecticut 
Town  of  Berlin 


1/Vell  no. Temperat'are(F)  , Date  of  observation 

B   2  47  1-25-37 

46  2-15-37 

47  3-  2-37 

47  4-  5-37 

48  5-10-37 

B   23  50  1-25-37 

49  2-15-37 
49  3-  2-37 

48  4-  5-37 

49  5-10-37 

B  253  48  1-25-37 

48  2-15-37 

48  3-  2-37 

46  4-  5-37 

52  5-10-37 


Town  of  Durham 


D   4  50  2-  1-37 

48  3-  1-37 

48  3-29-37 


Tovm  of  Middlefield 


i'!f   3  47 

47 

44 

Mf  18  46 

48 
47 

Mf  132  47 

46 
44 

1,'If  149  46 

46 
46 


2- 

•   1-37 

3- 

•   1- 

■37 

3- 

■29- 

-37 

2- 

.   1- 

-37 

o- 

■   1- 

-37 

0- 

■29-37 

-)_ 

.    1 . 

■37 

3- 

■   i- 

•3? 

3- 

■29- 

•37 

?.■ 

■   1 

37 

3- 

■   1- 

.37 

3- 

.29-?7 
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Well  no. 


Mt  14 


Mt  67 


Mt   95 


Ground-vmber  temperatures  in  Connecticut 
Tovm  of  Middletown 


Temperature (F) 


46 
47 

44 


47 

47 
45 

47 
46 
52 


Date  of  observation 


2-  1-37 

3-  1-37 
3-29-37 

2-  1-37 

3-  1-37 
3-29-37 

1-18-37 
2-22-37 
3-27-37 


Mt  148 


47 
48 


1-18-37 
2-22-37 
3-29-37 


79 


Tovm  of  Portland 


40 
43 
44 
38 


1-25-37 
3-  1-37 
3-22-37 
4-20-37 


m    28 


Tovm  of  Vfallingford 

49 
50 


2-  1-37 

3-  1-37 
3-30-37 
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